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宇宙の遊星群の中で UF 0 を打ちお 
とす迫力ある TV ゲームです。 


コースがどちらに向くかまったくわ 
かりません。正統派のドライブゲー 
厶です0 


シーソーではね上った人間が風船を 
わるとし、う個性的な内容のゲームで 

す0 


スターンツ 




サ_カス 


記録的な大ヒットをとばしている2 
P フリッパー。 

手頃な酿が魅力です0 


好評のフレイ マテイ ック製フリッパ 
一の第5弾/点数は初の電子表示に 
なっています。 


¥91-15837 

競か退れました事、深くお詫棚 

します0 


シヤンボフオトマシン 


ツハ 


一ニ バル 


スペースギャンブラー 


ンクヤー 


アメリカで人気爆発"高収益を実証 
済の1人または2人用のガンゲーム 
です0 


砂漠の激戦をデザインした T V ガン 
ゲーム。落下傘で降下する人を打つ 
と滅点になります。 


効果的な模倣音と充実したゲーム内 
容が爆発的な人気を呼んでいます。 
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分別ある大人へ 


明けましておめでとう 

ございます。 

旧年中は微力なる 小社、 

脆弱なる筆力にもかかわ 

らず、暖かい励ましとご 

支持を大勢の方々から賜 

り、 まこと(:ありがとう 

ございました、本年もよ 

ろしくご鞭撻のほど伏し 

てお願い申し上げます。 

* * 氺 

年頭にあたり、本紙が 

操りかえし従来から述べ 

ていることを改めて述べ 

るのも芸のないことでは 

あるが、いまひとつ業界 

で混乱したまま持ち越さ 

れている「メダルゲーム 

の問題」1:ついて、溉念 

を明らかにして、今後の 

見通しを述べねばならな 

、〇 

IV 

メ ダ;1/ケーム というシ 

ステムは、ボウリング場 

ブ-5が下火になりかけ 

ていた昭和四十四年 、㈱ 

シグマによって開発され、 

以後 今日に至るまで、全 

国に広まったものである 

が、ゲーム機 (: メダルを 

媒介とした遊び方を導入 

したことの中には、料佥 

体系の見直しと同時にゲ 

—ム場そのもののレベル 

アップが大きな要素とし 

て 組み こまれて いる。 

さら(:子供から大人へ 

と機械ゲ I ム人口が広が 

る状況に あって、 メダル 

の 非換金(品) という営 

業ルールが未成年者には 

通用しない ことと、 一定 

のお金を遊びに消費する 

ことのできるのは大人で 

あることから、十八歳以 


上の大人に客層がしぼら 

れたわけである。こぅし 

てメダルゲーム場は、従 

来の子供対象のアーケー 

ドゲーム場と区別されて 

考えられてきた。 

ところが近年、この区 

別がはつきりしない傾向 

がでてきており、それは 

従来メダルゲーム*に正面 

から取組んだことのない 

ところを 突破口!:、次第 

に勢いを増してきた。他 

の店では売 h げのよいメ 

ダルゲ—ム機をぅちの店 

ではなぜ置かないのだ、 

と才丨ナーに言われて ft 

方なく置いたところ、子 

供にやらせてはならんと 

撤去させられた-とは 

岡山！^のあるショッビ 

ング センター でのオペ レ 

丨 夕 丨の|?|であるが、事 

実これらの機械の背後に 

は理 くつと いうものがあ 

るのだ、ということがな 

かなか通じていないのが 

現実である。 


機械だけが悪 


\ ? 


こういう 現実に対して 

スジを通すのが正論であ 

り、公共的性格の強ぃも 

のほど正論を頑として吐 

き続けねばならないこと 

は言うまでもないが、そ 

ういう観点に立つ限りこ 

の業界では、諸 Gfl 体を含 

め極めて脆弱な様相を呈 

しているようで、 勢い本 

紙のみが独走しなければ 

ならないとするなら、ま 

ことに悲しい現実と言わ 

ねばならない。 


〇 


一方では「メダルゲー 

ム機がなぜ悪い」とする 

傾向が ある。 それらの傾 

向は、 およそ事態を理解 

していない、間違つたも 

のなので、注意されたい 

だいたい、メダルゲ—ム 

機が悪いとか良いとか' 

は今までだれも言わなか 

つたし、問題にもされて 

いない。メダルゲーム1: 

おいて換金(品)が行な 

われてはならないとか、 

そういう可能性を未然(: 

防ぐとか、未成年者を人 

場させない(メダルゲー 

ムをさせない)とか、そ 

ういうことなら業界関係 

者や関係諸官庁で言われ 

てきて いるし、 「メダル 

ゲーム場運営基準」 とし 

て、 一定の規準を守るよ 

う 定められて いる。 そこ 

にも、機械が悪いとか良 

いとか、という問題では 

ないので ある。 

ただもの(機械)だけ 

を見てもはじまらない わ 

けで、その機 W がどのよ 

う!:運営されているかと 

いう 卜— タルな 見方がで 

きないと大変な事態にな 

ると も限らない。現在、 

岡山と富山の二県におい 

ての み、 未成年者には メ 

ダルケームをさせないと 

いう条例が実施されてい 

る だけ だが、 今後は全 KI 

化が確実と見られて おり、 

風俗営業等取締法での規 

制対象(すでに規制対象 

となつているものは、第 

四条の個室付 浴場、 モー 

テル、興行場な どで、 岡 

山県の条例第十 P 4 条と対 


象の重なるところが多い 

のは注目される}になる 

ことも一応予定されてい 

る0 

「子 fjt 用メダルゲーム 

機」という自己矛盾を生 

じる機械が、一昨年来よ 

り大量1:出回った(本来 

ありうべきでない機械だ 

から、当然ながら市場と 

しては始まるや否や•挙 

に拡大した)ことが、今 

口の混乱の火きな原因に 

なつたとも考えられるが、 

ひるがえって考えれば、 

業界全体がいわばスジを 

通すことにおいて脆弱で 

あったから だ、と言える。 

混乱でなく正業を 

スジを通さず混乩に乗 

じるのは悪徳とされるも 

ので ある。 今年 こそは、 

業界自らの体質を良い方 

向に変えて いき、 自らの 

チで健全営業化を進めた 

い、 と願うのはな(: も 業 

界の一部の人だけでなく、 

末長くこの健全営業を続 

けたいという大勢の人び 

となので ある。 反対に悪 

徳に走り、不正なやりか 

たで進める者たら は、0 

滅していく以外ない。 

n 上メダルゲームと^ 

少年の問題に終始したが、 

これのみで なく、 全般に 

昨年はあらゆる重大問題 

について、その解決の道 

すじが開かれた、いわば 

スタートの年となつた。 

今年は、それらを踏まえ 

実際に問題に当って解決 

していく年で あり、多く 

の困難が予測されるが、 

良識に従っで協力してい 

けば、越えられぬ闲難な 

どないに 等しい、 という 

気概で進めてほしいもの 

である。 
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従来の型のマシンよりさらに高性能//: 

ス—パ—力—の写真フイルムが出てきます。 



_ 
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本格派好みのニュ—メダルゲ—ムマシン//: 

故障知らず で、 預りメダルカウンターつき 


金属製実物大の空軍エンブレムが景品に//: 



気 



も 

车 

今 


従来のレンガ崩しを n ンパクト化した高性能マシン 

喫茶店等のロケにも最適//: 

一 

ST - 


洵共栄娯楽産業 s ( 092) 291—1692 福岡市博多区住吉3 - 6 - 14住吉ビル 
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ケテ—ブて 9 X を楽しみその姿をカラ 
ら映し出す活気的新製品。 


バズ—/7砲て、走る敵機甲部味を粉砕す6痛 
快な ItW ゲーム。 


ガンマン) 

西部の町を15-台にくりひろげる•ガンマン同 
士の V ち合いゲーム。 


研“ 




あリ、今年は ^自の自覚を更に要 このような状況に立至ることは業 
肖さ ^るのではないかと思います。界として誠に残念なことでありま 
一方®斤一特 こ.ィミ テ I ションの して、 この現実の前には各向の^ 
問題が ショ— を通じて、あるいは 営姿勢の上に JA って、' H & 的効用 
業界の真面目な発言.として協会に を確立する理念が潜務であると考 
持ち込まれております。協会とし えます。もちろん協会といたしま 
ては活動の一環として業界内部で しても健令•営業委員会において， 
処理することが可能であれば、そ 今後の協会のとるべき方#1と検討 
の範囲で業界の発展に資するため 審議中でございます。どうそこの 
模倣機械規制委員会において委員 業界に携わる方々は真剣にこの 
会規程を策定し、この問題に取り 問題の真意は奈辺にあるか、愛さ 
組むことになリました。多くの関 れる業界として皆さまから喜ばれ 
心を持たれる 方々 の熱意と 可能性 るよう業界のみんなで考えていた 
の追究に、大きく将来に貢献す ベ だきたいと思います。 

く^:位のご協力ご指導を賜リたい 第一一.といたしまして遊 SI 施設部 
と存じます。 会は、主として大型の遊戯機械に 
次にオペレータ—部会活動につ ついての部会であります。遊戯 Mi 
いて，昨年来オペレ—ターを取り 設は常時その機能を十分に発揮し、 
まく社会情勢は誠に厳しいものが安全性の確実な保持と適正確実な 
あります。すでに皆さまもご存知 維持管理の面から業界の指導的役 
のように、岡 山、 富山両県におい 割を果しておリます。現過程にお 
ては、県民参加のもとに青少年の いては、遊戯施設の検査基準、定 
生活環境の整備を図るとともに青 期検査業務基準、同 W 造設 ri 基準、 
少年の健全な成長に资するた め、 検査資格新の養成等着々と制 ri が 
住民の総意に基づいて' メダルゲ 確立し、安全性の確保について万 
—ム場への青少年の人場禁止が条全の体制が図られております。今 
令となって公布されました。これ 年度の課題といたしまして は、 さ 
は当 業界にとって は、 重大な問題きに建設省において遊戯施設の維 
でございます。 去る五十年にはす持坆び M 行の管理に関する規準が 
でに、八 大都道府県公安委員連絡 { All められ 、各 遊1]地には 肖 協 八 •ムを 
会議がギャンブル機具使用による経て、依命通知がなされておリま 
と博事犯が全国的にまん延してい す d その運行管理についての細目 
ることから、その根絶を期するた の検討が 当 協会に依頼されており 
の、 製造段階における規制など厳 ますので、これに関する遊戯施設 
しい措置について関係各大臣宛要 の運行または管理に係る業務に従 
望書が提出されておリます。また 事する者に !:•]• する研修細目および 
東京都に おいては、 青少年の健全運行管理規定の作成についての作 
育成の面からメダルゲ—ム場に対業が進められております。 

する 批判の声があがって おリ’協 以上各部会毎に今年度における 
会と しても座談会 等を 開催して地 協会の活動について大きな問題を 
域住民の声を聞くとともに積極的 いくつか取リ あげました が、 今年 
に関係官庁とも連絡を密にして活 度は、これら業界の重要な問題の 

動を陵 ナ て参リ ました。しかし、 解決の正念場となるのではないか 



と思います" た健全娯楽の推進に、社会の一員 
新年度早々行政管理庁の第 4 /6半 としての自覚と誇りをもって寧業 
期の行政監察として自動販売機を の遂行に対処しております"ただ 
めぐる 問題が取リ あげられ、 設置 残念な ことには その真意が広く業 
や管理について各省庁を通じての 界全般 に 浸透しないた め、 |部に 
実態調査が開始されます。決して 法の精神を 逸脱し、 世論に逆行し 
これは 他入事ではございません。 て tit の批判を浴びる結果となって 
わが業界も+11関連して遊戯機の設 いることは、 今後の業界の発展に 
置や管理について考えておかなけ とって誠に遺憾です。 

ればならないと思います。®;取法 年頭の所感と協会活動の槪要を 
も昨年 11 月に一部改正が加えられ、ご説明し、今年度にかかる問題点 
さらに 12 月には電 ^A ffl 品の技術上 をるる申しあげましたのは、 協会 
の基準を定める省令の一部改正が の実践的活動を、会員のみでなく、 
ありました。また、：！： 本の特許制広く全国の同業#の方々にご现解 
度 も 国際的な特許協力条約の発効 をいただき、 一人で も 多く、 この 
に基づき国際化に向って進められ事業活動に 参両をしていただくこ 
ております。 このよぅに^^界を とが M * も 肝要で あると 思ぅからで 
とりまく (SI 囲の状況は めまぐるし ございます。 

く変リつつあります。わが叢界は 大方のご推考をお願い申しあげ 

国民の公共の福祉に，あるいは まます。 
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産業確立のために 


山本 


H 全日本遊圍協会専務理事 


謹賀新年 

旧年中は格別のご愛顧をたまわり 

厚く御礼申し上げます 

本年もよろしくお願い申し上げます 

代表取締役大原義裕 


新しい年を 迎え、 昨年の厳しい 
経済状勢を返リ 見て、 清新な気分 
で新年にかける意欲をもって出発 
されたことと 思います。- 

正月と もなリ ますと さすがに喧 
噪の東京も静けさが よみがえり、 
日頃のあわただしい生活から久方 
振りに開放され ます。 

さて昨^ を 振リ返リ 、いささか 
年頭に当り所感の一端を申し述べ 
ます。 

国民の余暇 活動は、 国民生活の 
充実 性として 積極的に重要な意味 
をもっておリます。 

入間の生活には、職業にのみ奉 
仕的な活動を強いることは不可能 
であリ、そこには余暇活動の必要 
性が生じて参リ ます。 総理府統計 
局の調査結果では一日の国民生活 
のぅち趣味、娯楽等の第三次活動 
の生活行動時間の比率は23%で五 
時間二十七分を占めて おります。 
このよぅに社会生活を営む上には 
余暇活動がいかに必要であるかを 
示して おります。 その意義の ある 
生活行動の娯楽を通じて夢のある 
遊びを提供し明日への活動の糧と 
して、 あるいは青少年の健全な W 
成の一助に、貢献しているのが我 
我産業界であります。 

全日本遊園協会は昭和四十八年 
七月、 大型遊戯施設中心の日本遊 
園施設協会と小型遊戯機械の全日 
本 アミユ I ズメント協会と か大同 
団結して発足し、ここに四年を経 
過いた しました。 晴海で毎年行な 
われる AM ショ I も 第十五回を数 
え" ゲーム 機械 もマィクロコンビ 
ューター時代を迎えてし 81 の活 
用に よるマイクロブロ セツ サー、 
レ—ザ—光線を使うホログラフィ 
I と一層の高度化が進み、業界を 
代表する団体と して、 諸官省宁か 


ら広く認められるまでに成長いた 
しました。 

協会活動も、いろいろと重要な 
問題が提起され、業界一丸となっ 
てこれに当るべき$:大な時期に来 
ていると思います。 

まず AM 部会から 申し あげます 
と、昨年 四月、 電気用品取締法の 
電用品の製造販売等を規制し’ 
粗悪な®^用品にょる危険おょび 
障害の発生を防止す るた め、 電铽 
用品取締法の施行令の一部を改正 
する政令の制定についての公聴会 
に 始まり、 電取法改正についての 
業界側の意見の 提示， 検討が進め 
られ、一部は十一月十一日付をも 
つて改正されましたが、この問題 
についての審議検討が協会から委 
員を派遣して進められておリます- 
消費者サイドにおける機械の安全 


性を図る世論は益々きびしく規制 
の方向にあります。決して我々業 
界はこれを滂覲视することはでき 
ません。昨年八月には東京通産局 
による ゲームコ—ナーへの立入調 
査が実施せられ、 ffi 取法の型式認 
可の違反について指摘を受けまし 
た。 また六月には名古屋市の ス— 
パーにおける遊戯機械による子供 
の人身^故があリ、急拠所管省の 
ご指示によリ遊敝機械の安全確保 
の万全を期するため自動遊戯機械 
の設置要綱として協会の自主規制 
を定めました。このよぅに遊戯機 
械の安全性の確保については、な 
お今後もきびしく規制される方向 
にあるものと思料されます。我々 
としては業界の発展もこの規制を 
踏えて世論に対処することによっ 
て、 始めて発展につながるもので 
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社会との協調を図る 


、丄フ f - r 3£> — アイ•ピー•エム ㈱ 代表取締役 

為、 —(全国シングルロケ協議会会長) 




AJL-77 


♦特徴 

電動 スロ ッ トノげシンと並列デ ( ス プレイ 
が可能。場内ムードのグレードアップ 
に拔群のちからを発揮します： 

メインテナンスはオール 前面方式。 

汴部からのノイズ i こ全く犯されない0 

JACK し 0 T の7文字のライトをつけると 
BONUS PAY, メ刃 ⑺ PAY OUT 枚数 
は2通りあり， ON 、 OFF も自由。 

型態がコンパクトですこぶ6軽量。 

消费窀力も極めて小 M 。 


0 Qm # 


最高ペイアウト 4000 枚 

SUPER CARD PLAY の場合、200枚 
以ヒのペイアウトは記録装置に記録され 


本格派好みのニューマシン 
“ジャックロット” AJL -77 

さらに優雅さと確力ゝさを加!えて 

mark-ii 好 m 発売中 


新機構紹介 

•あらたに DEPOSIT (預金)カウンター•システムが加わりました 
DEPOSIT カウンターはブラウン管に表示され 
• プレイヤーは BET BUTTON を“押すだけ”で、メダルの投入は不用 

• SUPER CARD PLAY のぺ^アウトも ON 、 OFF 自由になりました 

• T . P .0 に応じた使用ができ、ゲームのスピード化が一気に培増 


— H II i" '- 


製造 • 発売元 


Mark - II 


P ▲二卜 般紐 
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昭和五十三年度の年頭にあたり、 
謹しんで新春のお喜びを申し上げ 
ます。 

昨年の春よリ発足しました全国 
シングルロケ協議会 ( ASL ) も二 
年0を迎えました。発足期の咋年 
は、 業界内の良き理解をいただき 
急早な会員結束等できました"こ 
こに各位のご協力に心よリお礼を 
申し上げます。 

本年は全国シングルロケ協議会 
にとっても 試練の 年であります。 
岡山県の青少年保護育成条例に端 
を発した一連の対社会的な問題は、 
全日本遊園協会 、 A SL の懸命の 
努力も効果は未だの感が強く深刻 
な事態は改善されないまま新年を 
迎えた のであります。 

新聞報道などこの種の情報もい 
ろい ろあります。あると ころでは 
メダルゲ I ム機か駄目で あると か、 
また景品券がいけない とか、 また 
機械が倒れて怪我をしたと か、 諸 
問題がマスコミ等によって報じら 
れて おリ ますが、それらに共通し 
た点は、子供が路頭において集っ 
て機械で遊んで いると 今になんら 
かの問題をひき起すにちがいない、 
という 親の子供に対する狩戒心よ 
り 来る ところ か多い と 思います。 
一方、 子供が家のお金を一万円も 
持ち出し、 何に使かったのかと親 
に 問われてゲームで使った という 
ような 話が あると、 ゲームが悪の 
根源かの ように 報道されていますハ 

私達の店頭ロケにおきましては 
今日まで、対社会的な問題は常に 
一歩 遅れて処理にあたってきまし 
た。 この補の問題は数年前に パ チ 
ンコ 機を リ j スし ていた頃に も 問 
題にされたものです が、 今日では 


メダル機は駄目だが。ハチンコ機な 
らよかろうというよ、っな見方も一 
部の地域であるほどです。 

ところで現在私達が取り扱って 
おりますゲーム機の内容たる や、 
玩具業界のゲ ー ム機と一寸の 変リ 
もないものが多くあります。ゲー 
ム業界の機械は悪いが玩具業界の 
ゲーム機は良い、というのは大人 
のわがままな見方ではないかと思 
います。玩具は大人が子供に買い 
与えるから良い が、 ゲーム機は子 
供が選択するから悪いというよう 
な観念において社会的問題化され 
るとしたら、私達の業界はいつの 
時代になっても、本当に子供の心 
と 頭の 中を クリ ー ニングできる よ 
うな、ストレスの 発散で きる 遊び 
を与えることができないのではな 
いでしょうか。高価な玩具を買っ 
て才 I ナ I になる よりも、 十円玉 
一枚または数枚で遊べるという子 
供に メリットの あるゲーム機が 社 
会悪の根源になる、という意見は 
非常に間違っていると私は思います。 

子供に対してはできるだけオー 
プンな環境に おいて、 それぞれ具 
体的に子供に教育していくのが 大 
人の役割だと思います。臭い物に 
蓋をするような考えでは、子供へ 
の教育はできないのではないでし 
ょうか。 なにもかも 大人が 子供に 
对して枠を つくることが、 十八歳 
前後の半 大人と なった時に社会問 
題を起す原因となっているとも考 
えられます。 

世論にさからうことは良くない 
と 私も思います が、 そうた からと 
言って私達業界で利益を受けてい 
る何' ri 万人かの入達の利益を無視 
することもできません。責任ある 
私達の職業として、世論に対して 
背を向けないで責 ft と自崑をもつ 


て、 幾度も幾度も話し合っ て 業界 
の社会的地位向上に向って進むの 
がスジではないで しょうか。 この 
ような 姿勢でしか私達が生きてい 
く 道はないのではないで しょうか。 

私達業界内に おきましても 悪い 
点が多く あリます。 法治国家の 一 
員としての 納税義務を怠っ たり、 
また 刑法にふれる ような 営業を し 
たり、 前記のような子供へのメリ 
ットを悪用した リ 、金の ためには 
なんでもするというような 業者 も 
多いのが現実です。私達は何年も 
長くこの職業に おいて 利益を得る 
よう、 営業を 行なっておリます。 
それに 反して 社会悪と もなんとも 
思わない業者は排除す るか、 改め 
てもらうしかありません。メ—力 
I 、ディ ーラ I の 各位も常に、 才 
ペレータ—に纣 してはリスクを持 
つて 営業を していますが、 そのよ 
うに業者を教育す ることが， 自社 
のリスクを 軽く することだと 思い 
ま^^ 

ASL におきましても、 今年は 
その組織力を最大限に 発揮して、 
その任に あたるべく、 役員は じめ 
会員一同粉骨の努力を 惜しまぬ覚 
悟です。^察関係に おきましても 
今年は違法 業者、 ロケ先での 摘発 
検挙もあリうると聞き及んでおリ 
ます。 社会的に言いわけので きな 
いような 営業を早く正業に もどし 
てもらうために、 業界各位様方の 
当協議会へのご協力を本年もさら 
に一層強力にお願いいた します。 

本年も皆様にはご多幸な年であ 
リますように心よリお祈リ致して 
おリます。 

(合掌) 
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業界の意志統一こそ 


河合久雄 


㈱ マル三商会代表取締役 

(日本娯楽機械オペレーター協同組合副理搴長) 
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親しみやすしゝゲームマシンを誠意をこめてお届け// 


迫力ある画面、スリルあるゲ—厶//: 



景品とりメダルガンに話題集中// 



西部劇調のパチンコゲ—厶の傑作// 

n 



ロケット打上げ、次はスロット"： 


新年明けましておめでとうござ 
います。 

不況に 明け、 低成 M で暮れた昨 
年に 続き、 本年 も多 建な年を迎え 
たわけですが、このような時代を 
背景に我々のアミュ—ズメント業 
界は、今後どのように あるべき か 
を真剣に考え行動に移してゆかね 
ばならない時期に来ているのでは 
ないで しょうか。 

世界における□本の立場は、昨 
年来の I'Jra に^徴される如くまこ 
とに 厳しい状況下にあリ、国内に 
あっても、 構造不況の問題を はじ 
め、 景^の停滞感から暗い材料ば 
かリが 目立ちます。 

このような 時代に こそ、 我々 の 
業界が一致団結して、明るく楽し 
い娯楽を提供する ことによって、 
国民に明日への原動力を生みだし 
て もらう 必要が あリ、それでこそ 
桊界の存在価値があるので はない 
でしょうか。 

私は昨年米•会う人毎に業界の 
動向をたずねて おりますか、 この 
不況にもかかわらず、我々のマー 
ケットは着実に伸びています。こ 
のことから判断して、我々の業界 
が確実に国民に受け人れられつつ 
あると 思います。 

このような素晴しい業界にあっ 
て、 内部はとみます と、 色々な問 
題を抱えているのが実情です。コ 
ピーマシンの問題、電気用品の問 
題、倒産頻発によるィメージダウ 
ン、メダルゲームの問題等々です。 
しかし一番大きな問題は、我々の 
業界が世間に受け入れられるかど 
うかにつきると思います 

我々の仕事はお客様にサービス 
を提供して成り立つているという 
原点に立ってみれば、お客様に受 
け入れられない商売は成り立たな 



いということにな リます"それ故 
どのようにすればお客様に受け人 
れられるかを真剣に考え、行動に 
移してゆかねば なりません。 それ 
には 業界全体の意志統一が是非と 
も必要です。 従来、 我々の業界は 
余リにも自分たちだけの H 先の利 
益に走リ過ぎていたのではないで 
しようか。 

このままでは、業界は世間から 
遊離してしまいます。それともつ 
と企業努力を払うべきでしょう。 
私の知っている 大企業 系列のレジ 
ャー部門が、ショッピングセンタ 
1内でアミユ .1 ズメント施設をチ 
ヱ—ン展開して火成功している例 
を、 目のあたリに見ていますが， 
その経営手法はすぐれたものがあ 
リ、市場調査、予算制度、販売推 
進 法、 管理システム等どれをとつ 
ても画期的なものです。我々とし 
ては、この事実を素直に直視し、 
対応してゆかねば、妓近の傾向と 
して、 設備投資が従来に比較でき 


ないはど火型化している現況から 
みて、 後発の大資本企業の参入を 
許し、業界を 席捲され る恐れが 多 
分に あリます。 

業界を一つのつながリと考えま 
すと メ—力 —ティ—ラ— 、才 
ベレ—夕—おょびそれにつながる 
すべての者が、それぞれ、ともに 
利益の恩恵を平等に受ける形でな 
ければ永続きし ませんし、 将来の 
発展 もありません。 そのためには 
業界につながる者全員が、一堂に 
会して語リ合い、その話し合いの 
場を通じて業界の意志統一をはか 
らなければ なリません。 そして 業 
界内部の問題は業界内部で処理し、 
その結論をもって世間にアビ—ル 
して ゆくことです。 それにょ つて、 
はじめて業界の素晴しい未来が可 
能だと思います。業界の皆様の良 
識に期待する次第です。 

求筆ながら、皆様のご多幸を祈 
リ上げ ます。 
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花開くこれからの AM 


のテンポは早まると見て 

よい。 


輝かしい 新年を 迎えて、 
これからの AM 機を考え 
るため、 過ぎ去った時代 
における機械の歩みを、 
大ざっぱでは あるが、ふ 
りかえってみよう。 

ジュ—クボックス 

昨年は蓄音機百年を記 
念した行事が 各地で 行な 
われた が、まさに 「人類 
は サウンドを 手に した」 
(糸川英夫氏)画期的な 
時代が 百年前に始まった 
のである。エジソンはそ 
の 最初の蓄音機を フォノ 
グラフ (音を書く という 
意味)と 名付けた が、そ 
れは 、たとえば 米国でジ 
ユークボックスのことを 
今なおフ ォノ グラフと呼 
んでいるように、その 独 
創性は高く評価され てし 
かるべきものである。 

蓄音機が娯楽用となる 
のにさして時間はかから 
ず、今世紀はじめにはす 

でにロウ管式のジュ—ク 
ボックス、 「カラマズ ー 


式で出て いる。 年表には 
書き込まれていないが、 
二十年代後半からシ—バ 
—グ、 AMI 、 ミルズ、 

ワーリッツア I 、ロック 
才—ラなどが次々とジユ 
I クボックスを手がけ、 
三十年代から四十年代へ 
とその完成度を高めて い 
く。 この 過程で ジ ユーク 
ボックスが 多量に 出回り、 
それぞれ硬貨作動などが 
改良され、ロケーシヨン 
を 広、 If ていつたことは、 
のちのゲーム機の発展と 
大いに 関連することは 言 
ぅまでもない。 

ス□ツト、ビンゴ 

ギャンブル機械として 
のスロットマシンの歩み 
は、 無視できぬ賭博の要 
素の ため、 波乱に満ちて 
いるが、 十九世紀後半に 
ごく限られた ロケで、 ミ 
ルズのル I レット型の機 
械があった ほかは、 一八 

九五年フヱイによるスロ 
ツトマシン「リバテイ • 


マルチホン」が硬貨作動べル」 が、 やはり最初と 
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なる。 その後数十年を経 
て、 一九六〇年代にバリ 
1製 スロット マシンが完 
成度をきわめてい る。 ま 
たバリ—ビンゴゲ—ム機 
は、 一九五一年の「ブラ 
イトライト」 をは じめ、 
六十年代にこれもほぼそ 
の完成度をきわめたと見 
てよ い。 

フリツバ|、丁> 

ピン ボー ルについては 
このところ米国でも空前 
のブ ー ムが起って いて、 
それを 背景に各種の資料 
がで てきて、 従来の あい 
まいな 説を しりぞける1: 
至っ ている。それによる 
と、 最初のピン ボー ルゲ 
丨ム機は一九三〇年のゴ 
ッ トリ— ブ製「バッ フル 
ボール」で、 その後 バリ 
丨、ロツ クオ 丨ラ、 シカ 
ゴ コイン、ミルズ、ジエ 
ニング 、キー ニイな どが 
争ってピン ボ ール機に取 

組む が、 はじめは文字通 
りピンとボールだけの素 
朴なものでしかなかった。 

そして三七年、パリ— 
の「バン パー」 ではじめ 
て バン パ— 付きと なり、 

四七年には ゴットリ—ブ 
「ハンプ ティ •ダンプ テ 
ィ」でよぅやくフリッパ 
丨つきのフリツパーとし 
て、 単なるピンボールか 
ら脱皮して、その後いよ 
いよ発展してきている。 

最近では フ リッパ ー は 


メーカ—各社とも、ソリ 
ッドステ.化(1 C 、 
LSI など採用) が 進み、 
それぞれ順調に移行しつ 
つ ある こと、 また既成の 
フリツパーメーカーだけ 
でなく、アタリをはじめ 
新規参入が続いているこ 
とが注目され る。 

また最近の電子回路技 
術の急速な発展と ともに、 
七二年のアタリ社「ボン」 
をはじめ、またたくぅち 
に TV ゲーム機は高度で 
しかも面白いゲーム機へ 
と 発展してきて おり、 今 
後もいぜんどこまで発達 
するかわからないほどの 
勢いで ある。 

優秀な日本の機械 

このほかにも 海外では、 


さて □本ではどうかと 
言うと、先ほど本紙で掲 
載し大反響を呼んだ、日 


本娯楽機による広範囲の 
アミ ュ ー ズメント 機械が 
すでに昭和八年ごろに出 
来て おり、 輸出 も始まつ 
ており、 その後の原型と 
もなる活動があつた。 

戦後は駐留米軍の払下 
けのジユークボックスか 
らはじまり、 木馬の時代 
を経て、近年の各種ゲー 
ム機開発へと花開いてい 
く一方、遊圍機械も充実 
さを 増して きた。 

こぅして 最近では、日 
本から海外へと優秀なゲ 
丨ム機が輸出されるな ど、 
闩本の技術力、開発力が 
評価^^る ところまで き 
ており、 いよいよ国際化 
は本格化して いる。 

娯楽機械 I それは 人 
間が機械を 楽しむ、とい 
うことであり、その 未来 
は限りないものと言える。 


英国の マネ— プ ッシャー、 
フル ー ツマ シン、 西独の 
ロタミントなどの長い歴 
史があ るが、 海外の すぐ 
れたゲーム機はほとんど 
すべて、 現在口本に導入 
されて おり、 今後も交流 
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有料読者に限り次の^ t をおわけい 
たします(頒価は送料込み)。 

① ヴエスタル版、クリステンセン 
著「スロット マシン」 =四千二百 円。 

② チャ—トウエル 版、 マッコ I ン 

著「ビンボール」=六千八百円。 

なお、③チャートウヱル版、クラ 
ィ バン著「ジ ユ—クボックス」 =九千 
八‘白円と前記®^合せて求められる方 
には、 合計一万 E 千円(輸入事情の変 
更による もの。 なお以前に前記 tgwu 買 
われた方 1:も 同様の 割引をします)」 



で 

11 


A 、 ジ 

OZ 

r 

2全 
>J±1 f 
シボ 

マ，ン 

トビ 

ッ Rfi r 
口 ufi 

ス X ; 

r ウ 
は一 
左| 

xi- 

写チ 
のは 
上右 




丸 

加星 
藤産 
業 

登 


㈱ 

真シ 
鍋グ 
勝マ 

紀 


大 

大野 
野商 

敏事 

治 


r - ^ 





加 

茂 

飛 

智 

男 


術 

東 

横 

娯 

楽 



㈱ 

森モ 

田リ 
寛夕 
正 






雅 

雅楽 
楽商 

店 

淳 


吉会 
秀 




居 

欣 4 


伊 

竹那 
村音 

jm 

TOC 

武 


(50 音順) 


日本娛楽機械オペレーター協同組合 

◎事務局 

〒150東京都渋谷区渋谷 3-6-2 第2矢木ビル 

® (03) 409-5232 




あけましておめでとろこざいます 
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富士文化興業 ㈱ 

江見喜三 


㈱ ワイドレジャ| 

菊池康男 



㈱ フレ V ランド 

高橋 明 


㈱ レジヤ—システム 

内田徹雄 


衡タイガ—レジ 

松本昭 


g タイガ—娯楽 

早見儀信 


㈱ フラザ—ズ商会 

高柳孝 


I ワールド 

口賢次郎 


ルマ娯楽機械 ㈱ 
中田 和 


111井遊園企画 ㈱ 

三井良治 


サクラ娯楽 ㈱ 

若田部元幸 












































株式会社 太陽自動機 

東京都江東区森下3丁目6番5号森下ビル 

亍135 803 ¢ 633 ) 5411 (代） 


BALL-AMUSEMENT-GAME 


INTERNATIONAL-ELECTRONICS-SERVICE 


日本で生れた世界のゲーム機 

八ギイース……メダル戦争は終つだ, 

•構想2年ついに画期的に面白いゲームマシンが艇生いたしました0 
籲ゲームコーナーはもちろん、店頭ロケ、ドライブインなどあらゆる 
ロケーションでご利用いただけます。 

•特許、および商禰登錄申請済類似品製造ならびに模造はできません。 


^Q1— \r\^0A 
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NHe 〇フガ—ディア市長)ビンボールを禁止 


ウィ U アムズ社発足 

パ U — 社「ド □1 ベル」(初の n ンソ—ルタイプ) 

ゴツトリ—フ社が初のフリツバ—「ハンフテイ.ダ 
ンブテイ」を商品化 


ォダネルがバリ—社長に S 

バ U — 製ス□ツト、「フネ—:::二—」を筆頭に席倦 

しはじめる。 


アタ U 社フツシュネルが初めてテレビゲ—ム機 

「ボン」を製品化 


NME で第|回フ U ツバ—大会 S 後蒙) 

ナツツベリ—フア—ムで n — クスク U ユ—第|号 

NHE でフ U ツバ—解禁 

シカゴ市でフ U ツバ—解禁、空前のフ U ツバ—フ I 

乙//: 


(昭和 I 六年)太_戦争開始 


(昭和二〇年)日本敗戦 


(昭和二六年)サ—ビスゲ—ムス、 □1 ゼンエンタ 
I プライズ(セガ社)発足 

(昭和二八年)太東貿易(タイト—)発足 
(昭和三〇年)関西精機製作所、中村 f 所(ナム 

n) 発足 


(昭和三四年)日本遊園®^協会 

(昭和三六年〜三八年)ガン n — ナ—フ—ム 

(昭和三七年)関西遊園^ s 協会” 

(昭和三九年)シワマ企業(シグマ)発足 

(昭和四〇年)フル三商会発足 

(昭和四|年)全日本遊園^ g 事業協同組合 (JR 

E ) 発足 

(昭和四二年)ア///ュ—ズメント i 協会 (NAM 

A ) ： 

(昭和四三年)日本遊園 U 会 

(昭和四四年)メダルゲーム揚第 I 号店「渋谷カス 

タム」が誕生 

(昭和四五年)日本万国博開かれる。 

(昭和四六年)日本遊園^ S 協会 ( JREA )、 全日 

本アミュ—ズメント協会 ( JAA )、 日本ォペレ—夕 

|ユニオン(。〇15) 

(昭和四八年)全日本遊圜協会 ( JAA )、 メダルゲ 

I と協議会「メダルゲ—ム運営基準」を制定 

(昭和四九年)「ゲ—厶マシン創刊 

(昭和五〇年)アミュ—ズメント通信社発足 

(昭和五 I 年)セガ社の全国フ U ツバ—大会 

(昭和五二年) ASL 、 全日本遊園地協会連絡(協)。 

¥五回 AM ショ—開睦 








アメリカ製ビンボックス（折りたたみでパ _ 

ッ収納に便利=上の図写真部分）を、12〜1 
月期、ご希望の方におわけします。 

〇スペア/ \_ツのフランチャイスシステム地区代理店男集中 
〇ス□ット、ピンコ、フ u ツバーも販売いたしており家す。 

〇バーツカタ□ク、フライスリスト等は当社家てご請求下さい。 


本社カウンター販売^^ 1 ムもご利用ください0 

Parts Shop 




|§マックス•ブラザース 

〒544 大阪市生野区巽北 2 丁目 5 番 31 号 PHONE (06)752-4775^ 
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實用新案 sli 濟 

人ゼの王 

自動步行象 

W サ五五山六尺 
*.1£池十ニゲォ火卜 l /,4 ulT 力 

一頭金壶千參百五十 DD 

步行兔 U 六人の*を朶 
せて f.v を孙かし實物泶 Vi 違 
は个步行致し主す申す迄も 
なく其の入；^こそ大铋な物 
で御座います使用は大 W 的 
班で一定の M 形コースを ia- 
れば一入でダ/^/、步>« 
b ます又 n 丨スを泣ら个兔 
使ひをして步行さすも格別 
です引力も大罎强くて十五 
人位乘せた車を樂々引き步 
行致します 




(大正十 I 年)遠藤氏の考案しだ日本初の自販機 
(大正十三年)岡本娛楽機製作所発足 


(昭和三年)日本自動娛楽機_所(日娛)発足 


(昭和四年)遠藤氏 S 動式木馬、力試し機の製品化 

4 

(昭和六年)同氏 lln 車、豆自動車を開発(浅草松 
屋) 


(昭和 I 〇年)大阪娛楽機製作所発足 


卜—フス•エジソンが蓄音機を発明 

チヤ—ルズ•フェイが世界初のスロツトマシン 「U 
パテイべル」を発明 


ミルズの 「 K ペレ I 夕 I •ベル」 


ゴット U — フ社が最初のピンボ—ル「•八ッフルボ— 
ル」を製品化 

ジ H ニンクス、最初の電動ス□ツト「エレクト□ジ 
ヤツクス」を製品化 

バ U — 社の最初のビンボ—ル* XU — フ IJ 


バ U — 社フル•ベル」をはじめスロットマシン 
を作りはじめる。 
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〒160 


T 153 


〒534 


T152 


TI35 


〒612 


〒150 


東京都新宿区片町一—三六 

第三田中ビル 
電話〇三(三五八)六五八一 


東京都目黒区中 S 黒四人丄ハ 

藤井 tf レ 

電話〇三(七一〇)六五七一 


大阪市都鳥区都鳥本通 

四—二四—一〇 

電話 〇六(九二四)二〇〇〇 


東京目黒区八雲 一—五—七 

東娯ビル 

電話〇三(七一八)六四六一 


東京都江東区森下三—六—五 

森下ビル 

電話〇三(六三三)五四一一 


京都市伏見区津知橋町三七二—八 

電話〇七五(六二二)七三二一 


\ 


束京都渋谷区渋谷三丄ハ— 

荻津ビル 

電話〇三(四〇七)八七一一 


株式会社ツムラ 

代表取締役津村一二百次 

536大阪市城東区1®訪二—七—三 
〒電話〇六(九六九)三五三一 


デ—タイ—スト株式会社 

代表取締役福井常忠 


株式会社太陽自動機 


東京パブコ株式会社 


代表取締役〗呂坂芳男 


代表取締役^沢^博 


玉福産業株式会社 


代表取締役睛本頼松 


東宝商事株式会社 


代表取締役中村^也 


東洋娯楽機株式会社 

取締役社長山田俊夫 


株式会社シグマ 

代表取締役真鍋勝紀 

57東京都 W : 田谷区成城九丄ニニ—三 
〒電話〇三(四八四)一〇二 


株式会社ジャトレ 

代表取締役竹内清 一 

東京都千代田区平河町 一—四—三 
102 平河町伏見ビル 

〒電話〇三(二三〇)〇六七一 


昭和遊園機械株式会社 

代表取締役小島幸也 

82調布市若葉町二—二七—二三 

〒電谷〇三(三〇八)一五五一 


株式会社セガ•エンタ—プラィゼス 

代表取締役社長 D •ローゼン 

44 東京郁大田区羽田 一 11 十二 

一丁 電話〇三(七四二)三一七一 

全日本遊園協会 

会長 遠藤嘉一 


総合ユニコ厶株式会社 

代表取締役上林 功 

4 東京都中央区銀座二人-十五 
=10共同ビル 

〒電話〇三(五六三)〇〇二五 


株式会社タイト— 

常務取締役中西昭 M 

102東京都千代田区平河町ニー五—三 
〒電話〇三(二六四)八六一一 


株式会社 チ H スト 

代表取締役森 真一 

533 大阪—淀川区山 n 町三六 一—一 

T 5 電話 〇六(三二三)三七八八 


シ 

ム 






P) 

音 
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サ I ビス•ゲームス 


森 


武司 


652神戸市兵庫区人江通三—一—二七 
〒電話〇七八(六七一)一九〇三 


株式会社111 共 

代表取締役伊東芳雄 


112東京都文京区後楽二—四—五 
〒電話〇三(八一一)五八八八 


有限会社サンヨ—興業 

代表取締役金島 M 

435 浜松市篠ケ瀬町五二五—六 

〒電話〇五三四(一二)四八六二 


三洋電機電装機器株式会社 


代表取締役後藤清 

550 大阪市西区土佐堀通四—六一 

〒電話〇六(四四三)五一四一 


株式会社シェイ•ア I ル•イ I 


代表取締役末：^一喜 一 

556大阪市浪速区新川三丄ハーニ〇丄二 

〒電話〇六(六四七)一六二二 




〒615 

電京 
話都 

〇 m 

七忐 
五京 
?区 
二西 



九豆 
二田 
四町 

五三 
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代表取締役松、水光司 

〇 東京都新宿区高田馬場二— 
rl6 十二—六 マミービルー階 
〒電話〇三(二〇八)六九二一 


東京都中央区□本橋浜町亍八丄ハ 
電話〇三(六六八)八六五六 


株式会社コインゲ—厶 


株式会社関西精機製作所 

代表取締役古川謙一一 


㈱ ウコ I • n I ホレ I シヨン 


代表取締役内 LU 光代 


株式会社岐阜遊園 

代表取締役石川昭_ 

4岐阜県各務原市蘇原瑞雲町 
50一—十四 

〒電話〇五八三(八三)三〇三五 


株式会社カワクス 

代表取締役川楠俊太郎 

77 大阪府東大阪市稲田一四一四 
〒電話〇六(七四五)三五〇〇 


大阪パシフィック 

ベンディング株式会社 

代表取締役 4 n 田収一一 

30 大阪市北区金屋町ーーニ三 
T 5 電話〇六(三五一)七九七一 


株式会社関西トレ—ド 

代表取締役福井 M 

〇兵庫県姫路市北今宿一九四 
67 ヒメジビジネスビル 

〒電話〇七九二(九七)八二二六 

朽東京都港区浜松町ーーー—二 
10 E 第五工業ビル 

〒電話〇三(四三八)〇七七七 


キクチハンドメイスエ業 

株式会社 

代表取締役 菊池賢一郎 

7大阪市平野区加美正覚寺 
54四—七丄一〇 

〒電話〇六(七九一)四五六一 


有限会社こまや製作所 

代表取締役田中^ 

58 神戸市東灘区魚崎西町四丄丁三五 
T 6 電話〇七八(八二)三六六一 


関西ジュ—ク株式会社 

代表取締役藤 田 直 美 

57 神戸市灘 K 灘南 通一丨一—三 
〒常話〇七八(八八二)三九一九 


株式会社関西企業 


代表取締役松元哲士 

.大阪府豊中市^?神口三—九—一 
6 タイヨ ービル 

〒電話〇六(三三三)〇三二三 


株式会社大知物産 

代表取締役河瀨知之 

536 大阪市城東区古市 一—一 五—二 
〒電話〇六(九三三)〇八五二 


株式会社エスコ貿易 

代表取締役 中山準雄 

08 東京都港区三田三—五—一六 
〒電話〇三(四五五)六五一一 


アイリ—関東株式会社 

代表取締役^岡^;1 

286 千葉県成田市不動ヶ丘二一五七— 

〒電話〇四七六(二二)三一二二 


アィ•ピ！エム株式会社 

代表取締役迁本憲一一一 

580大阪府松原市西大塚 TSI 一 
T 5 電話〇七二三(三六)一一七〇 
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誰てち知っている野球ゲーム-不滅です。 



ii 


111 


，ヽ / j > jv 班 、 j 

籲登録後ピッチャーボタンを押し、タイミングをあわせて 
バッタ ー ボタンを押しますと、ゲ ー ム者の狙いどおりに 
レフ I -〜ライトへボールが飛びます。 

空振り、ファウルはストライクカウントで、3ストライ 
クまでそのまま ： 投，打、、できます。 

參登録した塁打が的中しますと、その枚数がペイアウトさ 
れます。 

籲 H 打の的中、不的中にかかわらず、その H 打により走者 
が進み、1点入るごとに2枚ペイアウトされます。 

♦点数が入れば上の点数表に記録され、10点になると10枚 
払い出されます。 ^ 

籲ゲームは連続して進行しますが、〇の状態からしたい時 


は、メダル投入□上部のクリア ー ボタンを押して下さい。 


高さ：1470咖/巾： 600 mm / 奥行: 290 mm / 重 ■: 40 ks ¥91-15517 


※警報ブザー、10円玉カウンターは 
オプシヨンで簡単に取付け可能。 


専用メダル 

直径24咖/厚さ2.1酬 


ライトへ 


ベースポールメイトは、0.05秒のタイミングて•レフト 


幽由に打ちわけることがで老る画期的新製品です。 


本社大阪府松原市西大塚1丁目141番1号 

電話 (0723)36 —1170代表 〒580 


-アイ•ヒ ー •エム•グル ー プー 

東北/東京/千葉/大阪/中国 


(ra) 7ィゼー1：6株式会社 
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レジャツク株式会社 


代表取締役井上昭男 

2大阪市淀) II 区西中鳥 fi ' T 一〇 
g 新大阪丸#ビル 
〒電話 〇六〇二〇 fi ) 一三三一 


株式会社ワイプ 

代 S 締役本木宏昌 

652神戸市兵庫区切戸町丘—二 H 
〒電話〇七八(六五一)〇〇七五 


株式会社ベンドジャパン 

1取締役的場昭 

556大阪市浪速区水崎町 一/\ 
〒 m 話〇六(六四三)三八五七 


パ—リ—サ I ビス株式会社 

代表取締役 m 実 

54.2 大阪市南区南綿屋町二三—一 
I 丁電栝〇六(二一三)五二五五 


株式会社日本商事 

代表取締役 小川義雄 

536大阪市城東区永田二—五—九 
〒電話〇六(九六二)七七二一 


株式会社 

ユニバ I サルプレイランド 

代表取締役紫谷晴美 

323栃木県小山市八幡町二— 一—ヒ 
〒 vf 話〇二八五(二四)四〇八六 


株式会社ュニバ I サル 

代表取締役岡田和生 

9-02 栃木県小山市粟宮一九二八 
32堪話〇二八 E (二 fi ) Hfi ニー 


ユニバ I サル販売株式会社 

代表取締役岡.田和生 

〇 東京都台東区上野-: T 一 0^4^ 
=11国井ビル 
〒電話〇三(八三三)九五八一 


明昌特殊産業！^会社 

代表取締役岡本昌明 

53大阪市福鳥区海老江七丄九人 
T 5 電話〇六(四 E 八)三五五七 


武蔵野エ機株式会社 

S 取締役冨田窓可 

21 東京都足立区花畑町一毛五二人 
T 1 電話〇三(八五〇)六〇〇四 


有限会社マル信産業 

代表取締役松本正美 

124東京都葛飾区小菅三—九—二三 
〒電話〇三(六九〇)三九二一 


㈱ マックス•ブラザ—ズ 

代表取締役角野博光 

544大阪市生野区巽北二—五—三一 
〒電話〇六(七五二)四七七五 


株式会社ホ—プ 

取締役社長小野定良 

11 川崎市中原区今汴 t 町 E 〇 
〒電話〇四四(七二二)六一四一 


フジ•エンタ I フライス 

株式会社 

代表取締役 山田昌 照 

5 東京都大田区東雪力谷 
P 14 二の三五の一 
一 T 電話〇三(七二八)四三一一 


任天堂レジャ—システム 

株式会社 

代表取締役 山内 溥 

01東京郞千代田区神田須田町 一—ニニ 
〒電話 〇三(二 S 四)一六四七 


株式会社日本べンディング 

代表 S 役大原義裕 

563大阪府池田市八王寺町一— 一—二一 
〒電話 〇七二七(五二)一九八〇 


株式会社ニチレ 


S 取締役加藤克彦 


2東京都? / T 宿区二十 Ifl 町五—一 
Iff コ—ポ 神 谷二〇一号 
〒電話〇三(二六七)〇四一七 

)67 大阪府茨木市沢良宜西一—亍十一 
P 電話〇七二六(三丘)一八八六 


株式会社ナムコ 

代表取締役^.す隹戈 

社 長 ネ浐钼 

146東京都大田区多摩川二—八—五 
T 1 電括〇三(七五九)二三一一 
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束^^為採式会社 


東京都新宿区西大久保2 -305 TEL 03(209)019 I 



大阪本社 • 大阪市北区堂 島 北 町 


小売価格¥180,000- (本体 •マイク歌集) 


_ _ 鹹 __ ： 

• r 響 


■コン パクトで場所をとらない 
■ 最高の音量と音質，エコー装置内蔵 
■店のムードにマッチしたシャレたテザイン> 


テレビ、新聞、雑誌で話題沸騰の 

フェニックスを扱ってみませんか 


フエ 


フ 


クステーフも新発ノ 


1 l M 11111 !! ^ 


IrftiwWuiiM 


遂に登場。これからのカラオケ 


話題の 
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一九四〇年代にピンボー 
ルは、ニユーヨーク 市で当 
時の市長ラガアディア氏に 
より、 ストリップとともに 
禁止されて以来、 ニ ユーヨ 
—クつ子にとってお隣りの 

ニユージャージー州へ行く 
いい理由が出来たわけ だ。 
だが、ストリップのほうは 
かなり前に解禁され、ピン 
ボールもまた昨年六月に解 
禁されてしまつた。このほ 
かにも シカゴ 市—そこはい 
わばピンボー ルメーカ I の 
メッカとも言われるのだが 
I で禁止されていたが、先 

般ここでも解禁され た。 

禁止された当時の、若者 

を堕落させるとか不良ども 
の遊びだとかいった悪いイ 

メ ー ジ は、 最近のピンボ ー 

ルのめざましい普及ぶりに 

よって、大きく変化してき 

た。 かつて俗物的なアーケ 

I ドや薄汚ない簡易食堂に 

追いやられていたピンボー 

ルは、 今ではいわゆる イン 

テリ層、 たとぇば 学者、 医 

者、 科学者、芸能人、ジャ 

丨ナ リス トな どが堂々 と 楽 

しむゲームになって いる。 

ピンボール熱は一般家庭 

にも 及んで おり、メーカ丨 

は新しい電子回路のピンボ 

丨 ルの製造に追われている 

が、 それでも注文に応じき 

れないほどで ある。 こうい 

う状況を前にして、バリ— 

社のロス•シーア氏は「今 

やピンボール時代に入った」 

と、 大喜びで語っ ている。 

実際過去五年間のピンボ 

I ルの販売実績は、世界的 

に見て毎年三割ほど増加し 

てきている。一方、 会社の 

パ— ティー などの rr 事に も 

リースで貸出されるケース 

も多く、 その場合 一日 最高 

百三十五ドルが相場となっ 

ているほど だ。 また^ n の 

機械も最高千二百ドル程度 

でよ く 売れて いる。 

世界的な販売会社、シア 


—ズ •ロー バック社は「フ 
アィ ア—ボ ー ル」といぅホ 
I ルピン(家庭用フリッパ 
1) を六百四十五ドルで売 

つてい るし、 モンゴ メリー 

ワ—ド社も六百五十ドル程 
度でホームピンの販売に踏 
み切つている。 


ピンボールの復活—それ 

は最近では電子回路による 

フリッパ—が主流となりつ 

つあるが— は、 とくに郊外 

のショッピングセンタ— (S 

C ) で 著しく、また 大学の 

キャンパス、空港や高級ホ 

テルのロビーでも盛んにな 


りつつある。ラスベガスの 
高級ホテルで すら、 今では 
ピン ボー ルのための フロア 
I を別に設けているほど だ。 
また、 中西部のある工場で 
は従業員が昼休みに遊べる 
よう、 ピンボール機を設置 
して い る。 


ピンボールファンには著 

名人も多く、アンドレア • 

マカ—ドル、ビル•コスビー、 

アン•マーグレット、マィ 

ク•ニコルズ、サミ— •デ 

I ビス•ジュニア、エリオ 

ツト •グ ールド、そして 忘 

れてならない のが エルトン 


ジョン。七五の映画「トミ 
IJ で、 かれはピンボール 
の魔術師を演じ、バリ—社 
はこれにちなんで「キャプ 
テン•フアンタステイ ツク」 

を出した。かれは同機を四 
台持っている が、うち 一台 
を母親に贈っている。 . 

雑誌「プレイボ—イ」の 
発行人、ヒユー•へフナ I 
氏は、ロサンゼルスとシカ 
ゴにあるかれのマンシヨ ン 
に、 それぞれビンボール機 
を持っている が、 現在バリ 
I 社に、パニーをあしらつ 
た「ブレイ メイト」 という 

ピンボールの決定版をつく 

るよう交渉中で ある。 ちな 
みに、 ゴット リー ブ社は一 
九 三二 年に「プレイボ ーイ」 

というピンボール機を発売 

している が、 当時へフナ— 

氏はまだ六歳だった。 

ヨルダンのフセイン国王 

は、 「ウィ ザード」、 「ボウ 

アンドア ロ 1」、「口 •ゴ」 

の三 台、 バリ—社から買い 

とっているが、ピンボール 

マニアはヨ|ロッパの隅々 

まで浸透、激増している。 

とくにフランス、イタリア 

西ドイツで盛んで、一般に 

ピンボールはフ リツ パーと 

呼ばれて、親しまれている- 

また、 フ リツパーはマレ— 

シアのジャングルの奥地ま 

で蒈及して おり、 そこでは 

電気がきていないため、パ 

ツテリ—で動かされている 

とのことである。 

(同誌では、以上のほか 

ウェスト•パ— y ニア州の長 

官、マンシン氏のプレイヤ 

丨 ぶりや、ニユ ーヨークタ 

イムズの記者、バックレー 

氏のブレイ^ - — ぶりを紹介 

しているが ロシャー•シ 

ャ—プ氏によれば「ピンボ 

—ルの完ぺきなプレイ^— 

になるには、何年もかかる 

よ」ということになる、と 

いう話などが詳しく掲載さ 

れている) 
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今年はァトランタ 

日本製品浸透した— AAPA シ ml 


既報のとおり、遊園地集め、ナムコの「シユー 
関係の IAAPA シヨータウェイ」もバリ I グル 
は十月十九日から四日 間、 1プで出展され人気を呼 
ニユ—才丨リンズのリバんだ。また英国の出展社 
—ゲ—卜で開かれ、最大 ロンドン n イン社の小間 
規模の内容になったが、では、セガ社の「プリン 
詳報としては次のよぅにカーズ•キャニ オン」 が 
なる。 出展され、着実な日本製 
七千人の訪問客を迎え品の浸透を示している。 

たリバ—ゲ—卜の展示八灰 またこの展示会を通じ 
•場には、 屋内六百九小間てすぐれた出展社に与え 
と今回初の屋外展示十社られる賞は、今回小型ゲ 
がひしめいた。出展内容—ム機で米国のラムテツ 
は、 大型遊園 機械、 中型社など三社に対して贈ら 
小型のゲ—ム 機、 小型乗れた。 

物機のほか遊圍地に関係 IAAPA の大会にお 
ある商品が出された。 いて、エド•キャロルニン 
小型機ではアタリ社、 ユニア氏が会長に選ばれ 
US ピリヤ—ド 社、 シネるなど、 rr 役員が決定し、 
マ ト ロン 社、 ミツドウエ 来年の IAAPA シヨ— 
イ社、 PSE 社など米国は二年ぶりに y ヨ—ジア 
地元のメ—カーがほとん州アトランタ市で行なわ 
ど主な機械を 出し、 とく れることになつた。細 S 
にバリーグル—プのディ ‘ 
ストリビユータ I ( ヱ>ぐ/ 1 7 

。ハィァ—社ぼか)が、ァ#ン n I 勺 
ラィドレジャ—社、グレ, ^ 

ム屮ン 社、 スタ—ン社、 < "7年からア 
セガ社などの機械を^3, ''>1 J ， 

した。 シコ—ク (T 

こぅした中で日本から アタリ社の活躍ぶりに 
は、 ㈱ タイト1米国支社は目ざましいものがある 
が独自の小間で出展し、が、今年一月一日を期し 
関西精機製作所の「大列 て、 ドイツ •ロー エン N 
車襲擊」を出して注目を SM のジユークボックス 


については未定で あるが、— ルド•コングレス•セン 
一九七八年の十一月中旬ターで開催され る 見込み 
か下旬に、おそらくアトと なって いる。 

ランタ市にある新しい7 

シャープ氏 Tv 33 e 

「ピンボ—ル//」刊行を機に 


レ 


犬 


待たれて いた、 ロジャこのほどニユ ーヨ—ク の 

!シャ—プ氏執筆の単ダットン社から発売にな 

へ り(アミ ユ—ズ メント 通 
^ .-7.1 5 一信社は早速 手配、 空輸 さ 
括^ £ S 34 れ次第ご案内申し上げる 
体積 送 ft ^-83 予定)、米国では早くも 
故"^^}、 1574- 大きな話題になっている。 
一^/ S § IL 04 その一環と して、 同氏 
る!^ 、 リバ TE は米国の NBC テレビの 
^ c m 2 Iii 76 番組 「今日の人」 に 出演 
準ス5群§ fT 2 し、 同氏の著書とピンボ 

sugss 業 I ル(フリッパ'ブレ 
■ 能£ /イ について語っ たが、 そ 
*二%_ぽのとき、最近機械、バリ 

ンク葉4パ7ブレイ、ゴッ 
ゲ - ハートリ—ブ社クレォパトラ、 
; u 格ツ ^£ a 1 スタ—>社ピンボ I ル、 
h 『巧橡会 j ウイリアムズ社ホットテイ 
ベ 」ツプ も" 出演" して、 関 
行本『ビンボール//-』 は、 係者を喜ばせた。 


B 4--340 

台卜 

5 E M 74 
方 my \.04 
地代」 
リ千 TE 
ょ八 

2 Kii ?76 


刪^『*5 

蕾 m 

ケス1^ 


ジテクにも進出 

今年からアタリ社 、NSM 

ジユ—クの米国総代理店に 

アタリ社の 活躍ぶ りにの、米国における総代理 
は目ざましいものがある ffi になる、とのニユース 
が、 今年一月一日を期しが人つている。 

て、 ドイツ•ローエン N NSM のジユ—クボツ 


タン 

スセ 

」 r25 

OLLM 、 

RO 機は 
sc いで 
AR 占 J 
ST 星ル 

S の一 

SI* 版 口 

T 新ク 
最ス 


くの 
て人 
出の 
がそ 

紙の 
ル月 
I 当 

口は 

とに 

るれ 

れこ 

A*o 

卜る 


ふ 

記〇 
日る 

が一 

いれ 

占さ 
の言 
んチ 
ぶ R 
座每 
星に 


クスは、 日本では タィ ト 
I が総代理店となつてい 
るもので、世界的なメー 
力 I 品で あるが、ドィツ 
では口—エン•才—トマ 

テン社(西独、ビンゲン) 
が窓口で tit 界へ向けて発 
売してきている。 

米国では従来、シカゴ 
市にあるバート•ダビツ 
トソン社が総代理店的機 
能を果してきたが、アタ 


ッ クスの総代理をするに 
当つ て、 十分な引継ぎを 
行なぅことになつてい る。 

この処置は、アタリ社 
の米国における製品の販 
売ルートが、 NSM ジュ 
丨クの販売において効果 
的で あることと、 従来か 

ら口 I エン•才-^■マテ 

ン社がョーロッパにおい 
て、 アタリ社製品の最大 

の顧客であつたこと- 

に端を発しているが、た 
だ 販売と いぅ ことにと ど 
まらず、アタリ 社がジユ 
1クボックスの分野にま 
で乒を披' If 、 一段とアミ 
ユ ーズメン トマシンでの 
取扱い範囲を広げつつあ 
る点で、同社の今後の動 
向が注目されるところで 
ある。 
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い \ N 卜 


二 5〆 て: 〆 ： 

_の章祕说プラグで?:プ 3 が 

nS の;於-パ-ユー 

い紗^イヮ〇プ 0 

•，'ひ 

お織参 


ィパ 


卜 のず)、: 


篸構 


㈣ HC 




も 後,、 


:用紙は B 5 版ノ 


模倣機械規制委員会規程 (J A A ) 


安易なコヒ°_商品 S 規制 


◎これだけは知つておぎだいシ 1 J ーズ 



料 

金 


棰 

類 


0費のふれあい 
oi 1 夜霜の第二 a 道 
G 2 «よりも*を費す 
03 1 おまえに 
04東京ナイトクラブ 


、出のグリーングラス 


加茂川ブル • 


ネオン川_ 

费して愛して費しちゃったのよ 
良鵷 ブルース 


有楽町で逢いましょう 羽田癸7畤50分 


夜羈に消えたチ 


アカジヤの_がやむ時東京ブル 


通は漘か灌息か 


3 _法松の一生 
4夫縳春秋 
5 K しい;8 

6貶しき□笛 
7皆の索 

8度胸千甬 

9目ン鳜い千鳥 


«い山脈 

支 W の夜 

リンゴの〇目 


A 鵷の瘙_ 

*« 三年生 

浜璺顧 

別れのブル_ 

湖孵の TS 


20 »か故娜を想わざる イヨマンテの夜 


好きだった 
赤と黧のブルース 
•X の； a 

アンコ禱 u 疣の花 
鷉州夜曲 
赤域の子守哦 
旅の夜風 
橐遒木激伝 
«當の歌 
サーカスの B 貝 
おひまなら来てね 
ゲイシャワルツ 
山小衾の灯 


どうせ拾った«だもの 葛びも駐しみも线衊月 


22浪花の女 
23新赛鎮 

24湯の町 I レジー 


しべりやエレジー 
出世街道 

小 A 1 A いの K 便船 


この世の花 
なみだ船 

東京だよおつかさん 


お富さん_ 

伊勢佐木町 ブルース_ 
瀾来笠 

a い出のサンフランシス 


鬌子■のタンゴ 

裏町; a 壜 

好#になった人 

若駑の« 

おんなの® 

さすらい 

漂の遽繡船 

«し tn 笛 
新 m ブルース 
灃町十三#地 

アキラのダンチヨネ節 
三百六十五夜 
あの E 越えて 
怖の木坂の家 
逢いたかったぜ 
哀愁海峽 


ロマン ジューク MARK 7 


♦本格的ミキサーアンフ使用 
• テ ー フエコ ー 内蔵 
癱テーフスピード 可変装置付 
秦連続 99 枚迄投入可能 


馨ワイヤレスフイク装置付 
♦有線自動切替装置付 
春高性能マイク使用 
春コンパクト、セ バレーツ型 


寸法：巾450父奧行300><高さ300(700)% 

出力： I 0 WX 10 W (メインアンプがワンタツチで 25 WX 25 W に交換0 K = 0 P ) 


才才 トモ 


閹東地区玆代理店嫌)東京ォォトモ 
萧京* R 新?？区西新宿 6-20-4-19 ミナーレ®山 
ビル曾 (03) 348- 5 6 6 1 


株式会社 大知物産 

(本社）大阪市城東区古市1 一 15 — 2 

〇 (06) 933 0852 (ft) 


咖 _• 


___ 


今年の話題を独占して 

;流、ここに链集 u 


744曲 


A シリーズ 
B シリーズ 

S シリーズリスト 


200曲 
400曲 


S シリ-ーズ 
沖縄民謡 


84曲 
60曲 


摘 

要 
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調そ 

手1 

査の 

数 

料他 

料: 


第五条審査申請がぁ 
った場合は每 nr 一回 n 末 
に、 模倣機械規制委員会 
m を開催して審査検討を 
行ぅものとする。 

(会議の成立) 

第六条会議は委員(専 
門家等を含む)の過半数 
以上の出席により 成立し、 
議事は出席委員の過半数 
をもって決し可否同数の 
場合は議長の決するとこ 
ろに ct る。 

(会議の議事録) 

第七条会議の議事に 
ついては議事録を作成し、 
これを保管するものと す 
る0 

⑵議事録は議事の経 
過の要領およびその結果 
を記載し議長および当該 
会議において選出された 
二名以上の出席委員が記 
名 捺印し なければ ならな 

XJ 〇 
i 

(公表) 

第八条本委員会の調 


停(:より和解が成立した 
場合は、 AM 部会良を経 
て理事会に報告する。 

又、 調停が不調に終り 
事実の公表が適当である 
と判断した場合は、第二 
条に定める議を経て本協 
会発行のアミユーズメン 
卜;1業および当業界の専 
門誌等に公表す る。 

(措置) 

第九条本委員会は必 
要に応じ当協会員および 
当業界の諸団体を通じ当 
該模倣機械の取扱中止を 
求める申請を行なぅもの 
とする0 

(手数料) 

第十条手数料は、一 
件毎に下記に掲げる額と 
し、定められた事項に基 
づき納付しなければなら 
ない。 

⑵手数料の納付は、 
現金、小切手、郵便通常 
為替、銀行振込みとする • 

手数料 =( 一件につき) 


(目的) 

第一条本委員会は、 
当協会に属する遊戯機械 
の模倣者に対して社会的 
制裁を加えることが^.旨 
でなくあくまで削作品を 
尊重する思想の並！！：及を図 
ることによつて当業界の 
健全なる発展を図ること 
を目的とする。 

(事業) 

第二条+委員会は必 
要1:応じて専門家等を委 
員(: 招聘し、 模倣機械に 
関する密査申請に基づき 
審査し、 AM 部会 長を経 
て 理事会に t 程し、その 
結論を得る ものとする。 

(申請) 

第三条審査申請する 
者は予め模倣機械を調査 
し、 権利侵害を主張する 
に正当な理由と証拠を添 
付し所定の申請#に必要 
事項を 記入し、 申請手数 
料を添えて提出しなけれ 
ばなら ない。 

{審査} 

第四条審査は特許法 
の 精神を基調と し、 別紙 
審査報告壽の各事項に基 
づき精密(: その 内容を審 
査検討し その 可否を決す 
るものとする。 

なお、 必要ある場合は 
申請者および被申請者の 
双方の意向を徴するもの 
とする0 

(会議の開催) 


申請と同 
時に納入 


祇査開始 

のとき納入 


五干円 


三万円 


申請料 


(手数料の不返還) 

第七一条既納の手数 
料は、 その理由の如何を 
問わず返還しないものと 
る0 


これは昨年十二月二日の JAA 
理事会で最終決定が なされ、 即実 
施となったもので、これによりい 
わゆる「コピー問題」は一定のル 
I ルに従って、当 業界内部で自主 
的に処理で きる、 といぅ方法のひ 
とつが確立されたわけである。 

現実の過程から 言えば 、 AM 部 
会(中西部会長)の模倣機械規制 
委員会(矢野委員長) 自体が、 模 
倣機械の問題に 対して、 どのよう 


に対処して、どう扱う か、 という 
手続きを示したのがこの「規程」 
であり、 J A A という全国団体が 
これによりひとつの審査委員会を 
実質的に生みだしたことと同じ意 
味になる。 

対象になる模倣機械のメーヵ.— 
は、 JAA 会員外に も 及ぶ が、あ 
くまでも会員の権利を保護するこ 
とが主旨になって おり、順当な運 
用が望まれるところで ある。 










































ボーナス •ライン（新品） . ¥65,000 

ボーナス•ライン（中古） . ¥50,000 

ウオール•ストリート（中古） . ¥60,000 

ブル.マーケット（新品） . ¥70,000 

ブル•マーケット（中古） . ¥60,000 

スーパーコンチネンタル（中古） . ¥45,000 

フアイブライン（中古） ... ¥30,000 



AND PARTS 


例：スーパーコンチネンタル（中古）5台の 
場合、毎月小切手¥ 225,000、あるいは 
毎月決済の約束手形¥ 225,000。 

なお、6力月の保証金として約束手形 
¥ 2,250,000の担保が必要です。 


人目引く小型 

ベンド78発売した 
ベンドジャパン 



カラー ビンゴ 


ベンド78 





小資本でも当社との特別提携信 

販により、販売代理店としてチ 

エーン店参加をしてみませんか。 

，注/業務の都合により御期待にそえない、 
I 地区もありますので御了承下さい D ノ 


お問い合わせは営業本部へ 

0222(62)1191( 代) 

亍982 仙台市石名坂 

1〇番1号 


♦自動販売機と省力化機器 • レジ ヤー 産業のバイオニア ♦ 





m 


7ヲ TX 


東京/東京都渋谷区猿楽町 28-2 
本社/仙台市若林一丁目 I 〇番12号 
福島/福島市新浜町2の15 
いわき/いわき市平東町21の7 
盛岡/盛岡市都南津志田8の13の2 


003(464)337 l ( ft ) 
00222(86)961 Kffl 
00245 (33 )2434 
00246 (21 )2361 
00196(35)2261 的 


★ヒット商品 S 豊富に取揃ます/ ★ 
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※この 他、 機種やレンタル 
料などご相談に応じます* 



• カラオケ演奏新製品 

ジヤトレ—400 



結果、自分の選んだライ 
ンで71個のランプが揃う 
と、 オツズに示された枚 
数ぶんのメダルが払い戻 


㈱ ベンドジャパン (本 

社=大阪市浪速区水崎町 


ンダがとく1:面〇く、チ 

ュ I リップライドのほう 

は"女の子専用"と対象 

をキメ 、リカち やんが話 

しかける装置を採 ffl {音 


響カセツ 


カーステレ 


才式)して楽しめる。 

フラィングのほぅの^ 

きは上下、前後のスライ 

ド 式、 またチューリップ 

ライドは上ド動。定価は 

いずれも二十三万円。 


•ス I ノ I ファロ I 

1 C ル—レツトマシ—ン 

決定版/ 




される { オツズは六倍か 
ら二百倍まで五段階)。 
定価二百六十万円。 


十八、©六四三—三八五 

七、 的場昭一社長)から 

発売され ている、 #及版 

カラオケセット「ベンド 

七八」。 

外見上の大きな特徴は 

まずスピ—力—が内蔵さ 

れており、使用するとき 

は左右のスピ—ヵーのフ 

夕を開ける。第二に、出 

る音の高低に合せて、正 

面のスクリーンに七色の 

光が点滅するので、光の 

訴えかけの効果的なこと 

テープは司会付のキン 

グのテーブを使用、八十 

曲を セット。エコーも内 

蔵しており、小型で廉価 

なので#及版として期待 

できる。 

六 力冃 問の保証^ 付き 
で、 定価十八万三千 円。 


マ vn ン採用スロット 

「コンチネンタル| 71 ドファィブ|に自信 



加えて、 メダル検出 時と 
セレクト 時に心地よく電 
子音が 出て、 これが手応 
えになつている こと。 

同社ではマイコン採用 
のうえ®格面で安定する 


㈱ ユニバーサル(本社 

=栃木県小山市粟宮一九 

二八、6 (〇二八五)二 
五—五五ニー、岡田和生 
社長)が、第十五回 AM 
ショーで発表、このほど 
発売となつた国産 1 C ス 
ロットマシン「コンチネ 
ンタル•マークファ ィブ」0 


ぶ 


ct 

か 


チ 


ほ6 

U 子 

ちゃ S 

力び 

リ C 


女1 


これは同社が三年に及 
ぶ努力を傾けた力作で、 

遊びかたはバリー社製ス 

ロットマシン「スーパー 
コンチネンタル」に準じ 
たもの。 

大きな特徴はマィクロ 
コンピユーターを採用し 
ている こと、 電磁 V レノ 


A 




ィド方式によるリール回ことを狙つている 
転^止機構にしたこと。 定価未定。 


新マスメダル 


ゲ— 

厶機 


六人用「カラ—ビンゴ」夕 


㈱ タイトー (本社 = 東どを採用した、全体に コ 
京都千代田区平河町二のンパクトな設計となって 

五の 三、© 二六四—八六い る。 

一一、コ—ガン社長)か メダルは九十九枚まで 

ら発表されたマスメダル予備投入ができる。「プ 

ゲーム 機、 「カラービンレイ•ナウ」のランプが 

ゴ」が注目されている。ついている間に、十二通 

これはビンゴゲ I ムをり(タテ五列、ヨコ E 列、 

基本にした六人まで同時ナナメニ列) あるライン 

( :できるマスメタルゲーポタンを選 ひ、メ ダ;1/を 

ムで、クレジット機構なかける(それぞれ一枚の 

み r 

ライング•シーソライド」 カラーボールが吹き上 


子供たちに親しまれる 

電動のりものが、日本娯 

楽機 ㈱ (本社=東京都港 

区南青山二の二十二の 四、 

货四〇二—七三一一 、遠 

藤嘉一社長)より、好調 

に出て いる。 

新製品と しては、 「フ 


として「ス m -丨 リカち や 

ん」と「スキーパンダ」 

「チユ— リッ ブラィ ド」 

として「リカちやん」の 

赤色と黄色、 If 四機種と 

なる。フライングのほう 

では、侍たれているパン 


げられ、 次に ド— ム内の 

ラセン状のガィドにそつ 

てボ—ルが降りて きて、 

それぞれのカード番号に 

ランプが点灯す NW 。。 その 

ダニ世を採用した親子パ 


キ 

ス 


9 


ん 

や 

ち 

力 

の 

K 

V 

ラ 

プ 

ヅ 


ユ 

チ 


•ハ V 力—ド 

本格的な遊び内容を 

誇る高性能マシーン f 



4 d 



話題のマシン 


の7 

画 |> 

i ッ 

t シ 

ヒ 

額夕 

体 

立ス 


ら 

か 

n 

厶 



ち 


ス 

厂 

ブ 

V 

ラ 

K 


桃 


㈱ ナムコ(本社=東京 
郎大田区多摩川二の八の 
五、 ®七五九—二三一一 I 
中村雅哉社長)より発売 
されている、アタリ社 T 
V ゲ—ム機「ス—パ—バ 
グ」 と 「スタ I シッブ 1」 

まず「スターシップ 1 J 
は' 世界的なヒット映画 
"スぺースウォー(宇宙 
戦争)"を TV 画面で自 
ら楽しむ、といぅ立体感 
あふれる rr タイプの TV 
ゲーム機(一人用)。 

プレイは自分の乗 
つている宇宙船から、敵 
の宇宙船や遊星へむかつ 
て、 レ ー ザ—銃と陽子爆 
弾ミサイルで攻撃す る。 
リアルな立体像と宇宙音 
響が魅力に なつて、 臨場 
感を盛りあげる。 

遊び方ではハンドル操 
作とスピードレバ—操作 
で、 自分の宇宙船を操縦 


し、四種類の目標を攻撃 
していく。攻撃法のぅち 
陽子爆弾はーゲ—ム中 fL 
発しか使えないが、これ 
は画面上の全目標を一挙 
に消す威力を持っている。 
目標の種類により得点は 

異なる。またプレィ^- 

が敵の宇宙船や星にぅっ 
かりぶつかると画面上で 
爆発が 起り、 ペナ ルテイ 
を 与えられる。 

この種でははじめての 
自己点険プログラムを内 


蔵して いる。なお、 すで 
に国産化に入って おり、 
十二月下旬から出る国産 
化^は定価八十七万円。 


次に「スーパ—バグ」 

は、 四段 スピードシフト、 
アクセル、ハンドルを駆 
f ® する丁 V ドライフゲ— 
ムで、コースがどんどん 
変つていくのが楽しめる。 

まず初心者コースとべ 
テランコースを選択す る。 
一定タイム内でスコアー 
が一定得点以上ならばさ 
らにタイム延長といぅ方 
式で、得点は距離で決ま 
る。 コース中には駐車し 
ている車 あり、 油のスリ 




人気機の改定版” 


「II ュークレ—ジ —15 」# ッブアップ 


湔こまや製作所(本社 
=神戸市東灘区魚崎西町 
四の二の三十 五、 ®〇七 
八—八一一—三六六一、 
田中弘社長)の新製品、 
「ニユ ークレージ — 15」 


と「ポップアップ」。い 
ずれも従来の人気機種の 
延長線上に生れた。 

「ニユークレ—ジー. 

15」は、 従来のクレ—ジ 
115 の新型で、音饗効果 


ill 


劈 


が入った。モーターの玉 
あげ装置フリッパーなど 
の工夫が施されている。 

遊び方は、玉を打ち出 
して、 はねかぇり等で穴 
に入れると、盤面の数字 
にランプが つき、 これが 
タテ、ヨコ、ナナ メのい 
ずれかに三つ並べば再ゲ 
丨ムできる、 というもの 

で、 定価-:一十二万円。 

次(:「ポップアップ」 


ジ 


ク 


ユ 

二 


ップや 砂の トリックが 待 
ち 溝え ている。 


至 


ク 

- 

ユ 

ジ 

痙 

国 




東海リース ㈱ (工場= 
清水市長崎新田一一 四、 

〇〇五四三—四六—四一 
四一、神川孝二社長)が 
先ほどの第卜五回 AM シ 
ョーで発表、発売にふみ 
きつた国産ジユ—クボッ 
クス、「ルミエ—ル」。 

機械は奥行五十. V とコ 
ンパクトで、 1 C 化によ 
り機能を上げている。六 
十曲用であるが、使わな 
い B 盤をあらかじめカッ 

は、 従来のジャンプ アツ 
プをモデルチェンジした 
もので、さらに改良が施 
されている。 


音 W 効果に、さらにメ 
ツセージも(ただし英語 
で)加えられる。 TV ド 
ライブならではのコース 
の変化が一番楽しめる。 

アタリ社製そのもので 
定価九十六万円だが、一 
月下旬から国産化機が出 
る見込み。 

ルで参入 

東海リ—ス 


卜することもでき、レコ 
I ドは六十枚まで入れら 
れ る。 

特徴は三十二曲まで一 

度に記愴できる こと、 電 

子エコ I チヱンパ I を内 

蔵している こと、 有線放 

送との切替えができるこ 

となど 。 AM シヨ— 時占心 

から改良が加えられてい 
.る0 

定価六十八万円。 


ーゲーム十円で、盤面 
には景品が陳列され、そ 
の下に横に五列のラィン 
が設定され、そのいずれ 
かにランプがついている- 
手前のボタンを叩き、ボ 
丨 ルを上 If てぅまく ラ 
ンプのついている箇所へ 
ボ I ルを入れると景品が 
でてくるプラィズマシン 
である。 

定価二十四万円。 
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麗鼷麓鼷 M 鼷鼷鼷鼷 M 麗麗鼷鼷鼷鼷鼷蠶鼷鼷鼷鼷鼷鼷鼷麗麗鼷鼷鼷麗麗鼷鼸鼷鼷鼷滅麗麗鼷鼷獯翼 


•ウ]■好_7讨 


伸謹線々金場! 


1 リボルバーターゲット 


遊び方 一 1 ゲーム 10円 

1 . 10円玉を投入しボタンを押すと玉が出てきます。パネて打上げ、自分の 
入れたいチヤツカーの位置の上に玉か来だとき、もラーつのボタンを押 
し、玉を落下させます。玉は10〜15彳固（調節自由）て、そのうち5力所 
のチヤツカーに入ると当りて景品か出ます。 

2. ボタンを押すと上部の板が下かり玉か落ちて<るのガボイントてす。 


エフ•オー （ UFO ) 


ユー 


参 


遊び方…1ゲーム30円まで投入 

1 . 1〇円又はメ v ルを投入してスタート 
ポタンを押すと円板か回転し家す。 
次にストツフボタンを押して絵を合 
わせると2枚〜4枚ベイアウトし字 
すか、さらに4枚〜8枚と挑軟した 
い場合は UP ホタンを押すと再挑戦 
てきます。(但し次に絵かそろ〇ない 
と外れて配当か◦になります。） 

2,挑戦 （U P ) していけば最高32校まて 
ペイアウトし家す。 

特徴 

①ルーレツトタイフのように機械字か 
せから脱皮し、自分の技術か加えら 
れる。 

©当り外れのときの電子音ガユニーク 
てある。 


遊び方 一 1 ゲーム 10円 

1 .10 円玉を投入すると玉か1個出ます 
2, M ネて左石に打上げ、最後にチュー 
U ツフに入ると当りて、おまけか出 
家す。 

特徴 

※当 1 0の チェツカー （チ ュー 1 J ツフ） 
か変化に冨んでいる。 

※新幹線型ゲームと/彳チンコの遊び 
を組合せた、ワイドなフシンです。 


法234、 


法 • 

昭43 •法 56) 


抜すい 


11川川1川11川川11川1川川川 iijii 

(本紙編集部）1 
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目的および定義 


(目的) 

第 I 条 この法律は、 
電気用品の製造、販売等 
を規制することにより、 
粗悪な電気用品による危 
険及び障害の発生を防止 
することを目的とする。 

(定義) 

第二条 この法律にお 
いて 「電気用品」 とは、 
次に掲げる物をいう。 


一 一般用電気工作物 
(電気事業法〈昭和三十 
九年法律第一七〇号> 第 
第六条第一項に規定する 
一般用電気工作物をいぅ 
) の部分となり、又はこ 
れに接続して用いられる 
機械、器具又は材料であ 
つて、政令で定めるもの 
二携帯発電機であつ 
て、 政令で定めるもの 


2この法律において 
「甲種電気用品」 とは、 

構造又は使用方法その他 

の使用状況からみて持に 

危険又は障害の発生する 

おそれが多い電気用品で 

あつて、政令で定めるも 

のをいい、 「乙種電気用 

品」 とは、甲種電気用品 

以外の電気用品をいぅ。 

この法律で定義する「 
電気用品」の品目と甲種 
電気用品の型式認可の有 
効期間については、施行 
令で別に規定されている„ 


©製造業者の登録 


第三条 甲種電気用品 
の製造の事業を行なおぅ 
とする者は、通商産業省 
令で定める甲種電気用品 
の製造の事業の区分(以 
下 「事業区分」 といぅ) 
に従い、通商産業大臣の 
登録を受けなければなら 
ない。 

その他 「登録」 に関す 
る条文の概要はつぎのと 
おりで ある。 

第四条 登録をする場 
合には' 省令で定める特 


定の製造設備おょび検査 
設備を有する こと。 

第五条 これらの設備 
は所定の技術基準に適合 
すること。 

第六条 登録の欠格条 
項と して、 電気用品関係 
の法令に違反して刑に処 
せられた場合等は|定期 
間登録を受けられない。 

第九〜十 I 条 登録の 
変更•承継•廃止のとき 
は 1®^ 出る 二と。 


ぅ)の行なぅ試験を受け 
ることができる G 

2 (要約)試験を受 
ける場合、省令で定める 
区分に従い所定の申請» 


を 試験機 関に提出するこ 

と0 

3 (要約)技術上の 
基準に適合しているとき 
は合格とする。 

同条第 I 項の通商産業 
省令で定める型式は、甲 
種電気用品のすべての型 
式に わたる。 指定試験機 
関に ついては、 甲種電気 
用品は！：日本電気用品試 
験 所、テレビジョン 受信 
機は g 日本機械金属検査 
協会となつている。 

「登録製造 事 貧者の枝 
術基準適合義務」に関す 

る規定の概要は次のとお 
JO 

第二十二条製 造をす 

る場合は、 電気用品の技 
術基準に適合する こと。 

第二十二条第ーニ項製 
造した 電気用品は規定に 
従つ て検査し' その記録 
を作成、 呆存 すること。 


なければならない。 

1認可の有効期間 

. および表示の義務 

(認可の有効期間等)第一項ただし#！:の規定の 
第二十四 条第十八条適用を受けて阪売される 
又は第二十三条第一項のものを除く)を販売する 
認可は、三年以上七年以ときまでに、これに通商 
下において甲種電気用品産業省令で定める方式に 
ごとに政令で定める期間よる表示を付さなければ 
ごとにその更新を受けなならない。 

ければ、その期間の経過 2何人も、前項に規 


認可は、三年以上七年以ときまでに、これに通商 
下において甲種電気用品産業省令で定める方式に 
ごとに政令で定める期間よる表示を付さなければ 
ごとにその更新を受けなならない。 

ければ、その期間の経過 2何人も、前項に規 
によつてその効力を失ぅ。定する場八口を除くほか、 
2前項の認可の更新甲種電気用品に同項の表 


定める技術上の基準に適 2第二十三条第一項 
<5口するものを販売しなけただし# E の規定は、前項 
ればならない。 の場合に準用する。 

⑧乙種電気用品の表示義務 

第二十六条の六 乙種さなければならない。 
電気用品製造事業者又は 2何人も、前項に規 
乙種電気用品輸入業者は、定する場合を除くほか、 
当該乙種電気用品(第二乙種電気用品に同項の表 


◎輸入事業者の型式認可 


⑧製造業者の型式認可 


第十八条 登録製造事 
業者は、製造しよぅとす 
る甲種電気用品の型式に 
ついて通商産業省令で定 
める型式の区分(以下単 
に 「型式の区分」 といぅ 
) に従い、通商産業大臣 
の認可を受けなければな 
らない。ただし、特定の 
用途に使用される甲種電 
気用品を製造する場合に 
おいて通商産業大臣の承 
認を受けたとき、又は試 
験的に製造する場合はこ 
の限りでない。 


「型式の認可」に関す 
る申請等の規定の概要は 
つぎのと おり。 

第十九条 通商産業大 
臣に型式認可の申請をす 
る こと。 

第二十条電 氕用品の 
技術基準に 適合し、 所定 
の事業登録を受けている 
ときは 認可され る。 

(指定試験機関の試験) 

第二十 I 条 登録製造 

事業者は、通商産業省令 
で定める型式の甲種電気 
用品については、通商産 
業大臣が指定した者(以 

下 「指定試験機関」 とい 


第二十三条 甲種電気 
用品の輸入の事業を行な 
ぅ者(以下 「甲種電気用 
品輪入事業者」) は、販 

売しよぅとする甲種電気 
用品{その者の輸入した 
ものに限る)の型式につ 
いて、型式の区分に従い、 
当該甲種電気用品の製造 
事業者ごとに、通商産業 
大臣の認可を受けなけれ 
ばならない。ただし、持 
定の用途に使用される甲 
種電気用品を販壳する場 
合において、通商産業大 


甲種電気用品輸入事業者 
は、電気用品の技術基準 
に適合するものを販売し 


の申請に関し必要な手続 
的事項は、通商産業杏令 
で定める。 

(票) 

第二十五条 第十八条 

又は第二十三条第一項の 
認可を受けた登録製造事 
業者又は甲種電気用品輸 
入業者は、当該認可に係 
る型式の甲種電気用品 ( 
第二十二条第二項におい 
て準用する第十八条ただ 
し»の規定の適用を受け 
て製造されたもの又は第 
二十三条の二第二項にお 
いて準用する第二十三条 


示又はこれと紛らわしい 
表示を付してはならない。 
省令で定める 甲種電気 

用品の表示の 方式はつぎ 

のと おり。 

©必ず表示すべき事項 
©¥ の記号、@型式誌 
可番号、0製造者名等 ( 
略称ゃ登録商標でもよい) 
® 品目によって表示す 
べきことを指定される事 
項 

©定格電圧、®定格電 
流または定格容量、©定 
格しゃ断電流、®定格周 
波 数、 ®定格短絡電流、 

© 定格消費電力、®定格 
時間、©その他構造ぉよ 
び用途等(施行規則第 
二十四条) 


乙種電気用品の製造、 


輸入に関する規則 


④ 


製造業者 

輸入業者の届出 


(事業開始の届出等) 
第二十六条の二 乙種 
電気用品の製造の事業を 
行なう者(以下 「乙種電 


用する(以下略)。 

第二十六条の三 乙種 

電気用品の輸入の事業を 
行なう者(以下 「乙種電 


する(以下略 r 
(基準適合義務) 

第二十六条の四 乙種 

電気用品製造事業者は、 
当該乙種電気用品を製造 
する場合においては、当 
該乙種電気用品が通省産 


臣の承認を受けたときは、 気用品製造業者」) は、 


この限りでない。 

2第十九条から第二 
十一条までの規定は、前 
項の認可に準用する。 

3第九条本文並びに 
第十条の規定は、第一項 
の認可を受けた甲種電気 
用品輸入事業者について 
準用する(以下略)。 

第二十三条の1 —要約) 


事業の開始の□から三十 
日以内に、次の事項を通 
商産業大臣に届出なけれ 
ばならない(以下要約)。 

⑴名称および住所、⑵ 
種類および構造、 (3) 工場 
の名称および所在地 

2第十条第一項及び 
第十一条の規定は、乙種 
電気用品製造事業者に準 


気用品輪入事業者」) は、 業省令で定める技術上の 
事業の開始の日から三十基準に適合するよぅにし 
日以内に、次の事項を通なければならない。 

商 産業 大臣に届け出なけ 2 第十八条ただし宵 
ればならない(以下要約)。の規定は、前項の場合に 
1 ) 名称および住所、 ( 2 ) 準用する。 


種類および構造、 (3) 製造 
者の名称および住所 
2第十条第一項及び 
第十一条の規定は、乙種 
電 JI71 用品輸入業者に準用 


第二十六条の五 乙種 

電気用品輸入業者は、当 
該乙種電気用品を販売す 
る場合においては、前条 
第一項の通商産業省令で 


十六条の四第二項におい 
て準用する第十八条ただ 
し寄の規定の適用を受け 
て製造されたもの又は前 
条第二項において準用す 
る第二十三条第一項ただ 
し寿の規定の適用を受け 
て販売されるものを除く 
) を販売する時までに、 
これに通商産業省令で定 
める方式による表示を付 


示又はこれを紛らわしい 
表示を付してはならない。 

省令で定める 乙種電気 
用品の表示の 方式はつぎ 

のと おり。 

表示すべき事項 
⑴▽の記号、(2)製造者 
名等(略称や登録商標で 
もょい)' (3)相、(4) 定格 
電 E ' (5) 定格電流または 
定格消費 電力、 ( 6 ) 定格周 
波数。 


17 Mflt 了 • 了 sxt- •••••••• 

違法 電気 用品の 販売、 

使用の禁止 


(販売の制限) 

第二十七条 電気用品 

の販売の事業(自ら製造 
し、又は輸入した電気用 
品の販売の事業を除く) 
を行なぅ者(以下 「販売 
事業者」) は、第二十五 
条第一項又は前条第一項 
の表示が付されているも 
のでなければ、電気用品 
を販売し、又は販売の目 


自家用電気工作物を設置 
する者又は電気工事士法 
(昭和三十五年法律第一 
三九号)第三条に規定す 
る電気工事士は、第二十 
五条第一項 X は第二十六 
条の六第一項の表示が付 
されているものでなけれ 
ば、電気用品を電気事業 
法第二条第七項に規定す 
る電気工作物の設置又は 


的で陳列してはならない。変更の工事に使用しては 
ただし、 第十八条ただしならない。 

宵{第二十二条第二項又 2 電気用品を部品又 
は第二十六条の四第二項は付属品として使用して 
において準用する場合を製造する物品であって、 
含む)又は第二十三条第政令で定めるものの製造 
一項ただし書(第二十三の事業を行なぅ者は、第 
条の二第二項又は第二十二十五条第一項又は第二 
六条の五第二項において十六条の六第一項の表示 
準用する場合を含む)のが付されているものでな 
承認に係る電気用品につければ、電気用品をその 
いては、この限りでない。製造に使用してはならな 
(使用の制限) い。 

第二十八条 電気事業 3前条ただし書の規 
法第二条第六項に規定す定は、前二項の場合に準 
る電気事業者、同法第六用する。 

十六条第二項に規定する 


甲種電気用品の 製造、 


輸入に関する規制 
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78日本カラオケ歌謡大賞 


レオーケストラ御利用の皆様期待の新企画 

昭和53年3月、テレビ朝日全国放映決定ガ 


ジヤ 


カラオケのエッセンスジヤ 


のオーケストラ 


カラオケテープ320曲標準価格450,000円 

❿ 20 WX 20 W の高出力、録再カセツトフロン 
トローディング式 コイン インジケーター庚 
算 LED 表示、 BGM 切替装置、フォノ端子 
等々最高水準の装置を備えた本格派 


理想のカラオケを追求する S 


ンレコ ー ド夏けい子 


_ラオケテープ240曲標準価格320,000円 

•マイク及び BGM 切替装置、 FM ワイヤレス 
マイク標準装備， f ーブ罕•送り装置など小さ 
なボデ■こぜいたくな装備 


☆お問合せ先 ㈱ ジヤトレ企画課 

S 03 (230) 0671、 S 03 (427) 6261 


0 03 (230) 0671、 S 03 (427) 6261 


カラオケ テープ 

320曲 


標準価格598,000円 


參ホテルや宴会場な どの M 体宴席専用に開発 
されたカラオケのスペシャリスト。もちろん 
オートイジ i クト 機構、 スビーカー 切換 スイ 
ッチ等 最新 装置も備えて います。 


☆’78 日本カラオケ歌謡大賞ージャトレサーキットは 
テレビ朝日、週刊平/1、キャニオンレコードの御協 
力のもとに全国的規模で開催される権威ある歌謡大 
賞で、全く新しいカラオケのど自慢大会です。 


☆’78 H 本カラオケ歌謡大賞ージャトレサーキット 

スケジユール 

•予選大会——ジャトレオーケストラの設置されて 
いるスナック、バー等。開催期間は昭和52年11月〜 
昭和53年1月。代表1名を選出します。 

_地方大会一昭和53年2月上询、札幌、仙台、東 
京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡の各都市で。 
入賞者には賞金及びトロフィー、副賞多数。代表三 
名を選出します。 

•全国大会——昭和53年3月上旬、東京•テレビ朝 
日で全国大会を放映します。入賞者には賞金及び平 
凡、キャニ オン レコードからトロ フイ ー 、 並びに副 
賞多数。入賞者の中から該当者があれば、レコード 
歌手へのチャンスがあります。 




M- 180 

DISK RECORDER 



アツと云う間に手作りレコード 



大阪市淀川区宮原1丁目18番2号 0(06)392-4721 代) 

福岡支社 S (093) 511-5898 


m^± BGM 大阪 




購読御案内 


參めざましいゲームマシン業界の全国版ニュースを 
月2回確実にお届けする唯一の新聞 
•年間購読料.(送料共)7,200円。お申込みは郵便振 
替か現金書留で。 

•ただいま本紙の美装綴表紙を有料読者に配布中。 


ア 


ユ 


ズメント通信社 


大阪市北区神山町79山名ビル 006(314)0309( 代） 〒530 




昭和53年1 
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コンパクトでワンタツチ操作 
プロフェッショナル^^の 
レコ1ディングマ.ンン。 

価格は従米の1 T €さ1?大きさ+ 
ドー^ツ盤専用 


全 H 本遊園協会(事務局=東京都渋谷区渋谷三の 
六の 十八、 荻津 ビル、 ®四〇七—八七一一 、遠 藤嘉 
一会長、会員 数百四十 三社、 略称 JAA ) では、十 
二月 二 n 、 山代 温泉にて 第二十七回 理事会を 開催し 
昨年の しめくくりを 行なつ た。 


昨年は三部 会のそれ ぞ 
れの委員会が、 JAAI : 
かかる 具体的な問題(:取 
組むといぅ 形で 進められ 
るよぅになつたことから、 
その項目で理事会でも議 
事を進め、 AM 部会では 
電取 関係、 模倣機械規制 
関係、 設置要綱 関係、才 
ペレーター 部会では健全 
営業 関係、 遊園施設部会 
では先ほどの観览車事故 
報告、 昇降機検査資格者 
講習会 関係など。 また A 
M シヨ—^係も合せて 審 


議 されている。 

注目されるのは、 娯楽 
機械の耐用年数について 
で 、 JAA では九 冃 一'卜 
=国税庁に対し「娯楽装 
置は一括して" S 動遊具, 
とし、 耐用年数は 二年と 
する」との 要望 書を 提出 
したが、十月三十日付の 
同 庁通達に より、 ボール 
使用ぶん以外はいぜん自 
動遊 具として 耐 m 年数-二 
年とする、との改正にな 
つたと 報告され たこと。 

なお新たに一社入会が 


A 

A 

J 

認められた。 rr 入会員は 

チャリティ 
シヨ—後援 

A SL 関東支部 


全国シングルロケ協議 

会 { ASL ) では関柬支 
部事務局(昭和遊 (1 機械 
㈱ 、 ® 二〇八—一£五一 
小島幸也社提が担当)が 

窓口となつて、クリスマ 
ス•チャリティ•コンサ— 


It— I ; < « < . 44444 I 4 4 4 -- - — - - 

充実したロケ見学 


JOUI 2 月例会(千葉) 



を 


7 


次のとおり。 

サービス•ゲームス= 
神 H I11 兵庫 K 人江通三の 
一の二十 七、 6(0 七八) 
六七 一—一九 〇三、 森武 
司社長。 


A 


全国 優良 オペ レ—夕— 
の 団体、 H 本娯楽機械 才 
ペレー ター協同組合(事 
務局=東京都渋谷区渋谷 
三の六の 二、 第二矢木ビ 
ル、 ®四〇九—五二三二、 
内111博理事長、組合員三 
十六 社、 略称 JOU ) で 

は、 十二月 八：！！から二日 
問、 千葉県鴨川温泉にて 
十二月例会を 開催した。 

この例会には二十七組 
合員 出席まず 八口の昼ご 
ろ東京八€洲の大丸デパ 
丨卜屋 h 遊園地に 集合、 
一路鴨川温泉にむかいこ 
こで会議。 ①岡山県等の 
青少年保護育成条例にお 

けるロケーシヨン問題、 

0® ェ中金1:よる資金貸 
付などが討議された ほか、 


卜 「空の 鳥は小さくとも」 
を 後援し、 社会奉仕のひ 
とつの功績を果し た。 

これは患まれない子供 
たちに幸せなクリスマス 
を迎えても らおぅ、 とい 
ぅチャリティ活動に As 
L が後援、その入埸券の 
売上げ(: 協力したほか、 
シングル ロケ現埸 からの 
寄付を も合せて行なった 
もので、チャリティ•コ 
ンナ— 卜は 十二月 六日の 
夜、 砧区民会館 ホ ー ルに 
て、 同会 メンバ— 十数名 
を含む 数百 名の参加で 盛 
りあがった。 

なお、 同コン サー ト終 
了 後、 同会関東支部の役 
員 会が 開かれ、 今年の 活 
動方針等が検討さ n てい 


第十回全！！：本ル—レツ 
卜選，権大会は、十二冃 
£ n 、 柬京目黒の八芳園 
で延々八時間!:及ぶ決勝 
大会で幕を 閉じた。 
これは日本 ルーレツ ト 

研究会 < 東京都渋谷 K 渋 
谷二の十八の 八、 和田研 
究所 内、 ®四〇 OI 六六 
八 八、 和田靜郎会長)主 
催に よるもので、 同所主 
催の ミスロ 本 コンテスト 
と今回は同時に進められ 


一層華やかなものとなつ 
た。 優勝者は次のとおり 
で、今回の傾向としては 
「実力が発揮された(和 
田薰氏)」結果となつた。 

優勝=甲斐敏文 氏、 準 
優勝=中沢良輔 氏、 第三 
位ならび(:女性一位=田 
中 文子 氏。一、 三位と も 
新宿パンドラルーレット 
会員。なお、 和 田 靜郎氏 
.は九 位に とどまつた。 

同研究会では今年「プ 


ルーレ 


を 


組ん口員の入退についても 

審議され、 名古屋娯楽 ㈱ 
が 退会し、 富士リース ㈱ 
(本社 岐阜、 清水重信社 
長)の加入が認められた。 • 


ろの大きな機種に ついて、 
表彰等を行なう 旨、 検討 
を加えて いる。 

翌日はバス•をチヤ—夕 
I して、 行川 アイランド、 


メ—カー関係では ㈱ ニチイト—ヨ—力觉市原 店， 


レ、 ㈱ ホ—ブの二社がそ 
れぞれ 、製品 案内など行 

なつた。 

また JOU では過去 一 
年間業界!:寄与す るとこ 


谷津遊園、西友津田沼 店、 
イトーヨ ー カ 堂 津田沼 店 
の五力所にわたり見学を 
行ない、 夕刻津田沼に て 
解散した。 


させる 予定で、これは単 
にルーレットを愛好する 
だけにとどめず、ーラン 
クアップさせた"プロ" 
を認定するシステムとし 
て、 従来のル— レット 大 
会とは別に進められるも 
の。 正式名称は 「ィンタ 
丨ナショナル •ル— レット • 
プロフェッショナルアソ 
シエ • —シ ヨン」 として 
具[^化することになつて 
いる。 

井上単独代表に 

レ、；ンヤツク 

レジヤック ㈱ (木社大 
阪)では このほど、 二人 
の代表取締役 のぅち 加藤 
春夫氏が取締役に 退任、 
井上昭男代表取締役が業 
務を引継いだ。 





































総発売元 


株式会社 マックスブラザース （ MAX ) イースタンリース 株式会社 （ ELC ) 株式会社 
〒544大阪市生野区巽北2 — 5 —31〒100東京都干代田区大手町1 一7 — 2産経ビル 


®06— 752—4775(代）2,000万円 
三和銀行大阪信用金庫 


第一勧装銀行チニースマンハッタン銀行他 


◎マツクスでは各府県別に FC 募集中です 


〇 


株 A 会社 マックスブラザーズでは「ジヱミニスロット」 （風俗営業許口 了 認定機） のフランチャイジー 
( FC ) を各県別に募集しています。 

F C は贵社も想像できないような利益をあげることができます。募集要綱は下記の通りです。 

®• ゲームマシンに理解と興味をもっていること。 • 

•スロットマシンの修理のできる能力のあること又は、早急に技術を習得する用意のあること。 

• 風俗営業等取締法を理解し順守する用意のあること。 

•契約、馈権、馈務に関し一応の法的な理解があること。 

• 最も,重要なことですが、 FC 契約を順守する用意のあること。 

②* FC はオペレーター （ OP ) に売却又はリースするに際して、4ケ月、13ケ月、25ケ月の割賦を利用 
できます0当然 FC はこれを連帯保証しますので、相応の保証能力、担保能力が必要です。 

• FC は各県毎ですが、別途 FC 契約書に定める相当の保証金が必要です。（解約後1ケ年で返還し 
ます。） 


申込宵に記人のうえ右記にお申し込み下さい, 
必要添付齊類 


申込先 


■会社の埸合 


■個人の埸合 


较記簿臍本 

贵社の槪要を記した羿類並(こ代表者の略歴 

過去二期の決算寿の写し 

代表者個人の戸籍抄本 

営業の概要を記した涔類並に代表荇の略歴 

過去ニケ年の納税申告#?の写し 


(株)マックスブラザーズ 


既こ F C 決定済の県がありますので、個別にお問合せ下さい 0 
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ジャンボ54 


人気あるデザイン 
とすぐれた機械で 
ロケで高収益が実 
証されています。 

籲10円玉とメダルの 2 WA Y 。 

_最高54枚をペイアウトします。 

籲アフターサービスは 3 ケ 月間無償で 
行ないます。 


ホームラン756 

共通仕様 

高さ1,400麵 
奥行 396 mm 
横幅 622 mm 
重さ 40 kg 
電気用品型式認可 
▼91-15269 


KING 


GORILLA 



東宝商事株式会社 


キングゴリラ 

〒534大阪市都島区都島 本通 4 一 24 — 10 

TE し（〇6) 924-2000〜1(代) 


関西地区代理店 東海地区代理店 ，九州地区代理店 兵康県地区代理店 

立处，逆、 T E L (06)4 5 1 -59 9 4 T E L (052) 7 81 -6 3 8 0 ,全、丄戒迎。 丁 E L (0956)23-7331 +阳在嫌 丁 E L (078) 2 2 1-677 8 

甲 _歴 案 ㈱ 大阪市福島区鷺州 2- 12-21 名石屋ンユーク (撕: ^ 古屋市千種区嫌ケ池 3-6( 有)九联買 易佐 世保市元町卜 18 D ㈣ ® 栗 神戸市葺合区旭通 4-3 05 


お客さまのお好みでお選び下さい。 
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言語 C ) 


一輪の霜の薔薇ょり 

年明くる秋桜子 

佐藤銳太郎 は、 先刻 か 
ら、今年の 年賀状に載せ 
るべく、よさそぅな〈新 
年〉の旬はないかなと探 
索しているのであった。 

一旦は、多佳子の旬 

オリオンの盾新しき 

年に入る 

としたのだが、自分の 
名が銳太郎 であるし、そ 
こへこの^をもってくる 
七賀状の紙面が何となく 
剌剌しい感じになりすぎ 
はしないのだろぅかと軽 
い危惧の念を 抱き、 次に 
考えたのが、 

年来ても吾子寝て居れ 
ば音もなや®無公 


子の寝息やすらに年の 
しらみけ り梅の門 

などの旬であるが、あ 
まり(:も穩やかで、子 fit 
にたいしてめろめろであ 
るよぅなので止めた。 

太宰治もいってたので 
はなかった ろぅか、 〈家 
庭幸福は諸悪の もと〉 で 
ある場合もある。 

その後揺れ動く過程を 
経て、 秋桜子の句に落ち 

つぃた0 

銳太郎が アンヴィバレ 
ンッな 状態に心を遊ばせ 
ている時、^ ； m な 障子に 
小鳥の影が過った。愛妻 
和子が魔法瓶にいれた湯 
と茶器を もって、 靜かに 
部屋に入って きた。 

ここで、 銳太郎は秋桜 
子の句に決めることにし 
たのであった。 

「どれになさいました 
の」 

「うん、これはどうだ 


ろう」 

「薔薇ですか」 

「そうだ、まあ 薔薇は 
こけしには関係がない花 
ではあるのだが ね。 でも 
この旬の佇いが何となく 
気に いったんだ」 

宇宙新世紀人•ヵッパ 
と パィとが、 お互いに頷 
きあつてこのやりとりを 
みていた。 

g 語のままで 

ここ遠刈田の部落では 
一般にこういう言葉遣い 
はみられなかったのだが 
銳太郎たちだけは違って 
いた、所謂標準語に近い 
言葉たちが銳太郎 、和 子 
の間をいつたりきたりし 
ていたの だ。 理由はこう 
だった。銳太郎が都会に 
出て N 鋼管に勤務してい 
ると きに都会の人 和 子を 
知り、和 子と結婚を した、 
その結果、どうしたこと 
か、 銳太郎の言葉が二人 


の言葉に ならず、 和子の 
都会の言葉が二人の言葉 
になつてしまつていた。 

銳太郎の家は先祖代代 
木地屋の工人であった。 
銳太郎も工人と して、 袓 
父尚介の型のこけしを作 
り、 百年に一人出る か、 
出ないかの天才と して、 
大いにその将来を嘱望さ 
れて いた。 

銳太郎は父阓一を太平 
洋戰争で早く 失ぃ、 叔父 
守に こけしの手 ほどきを 
受けたのだが十九歳にし 
て丑蔵 だけは 別格として 
も、 遠刈田では銳太郎の 
よりもいいこけしを作る 
ことが出来る工人は皆無 
であった3 

しかし、 銳太郎が十九 
歳の 頃、 当時ヤボンでは 
銳太郎がヤボンで いっと 
ぅいいこけしを精魂こめ 
て 作りあげても、 それに 
よつ て生計を たてる こと 
が困難な場合が多かった 


や1〇 


のだ 


銳太郎は自他ともに認 
めるヤポンーの 木地引、 
描彩のいい腕をもちなが 
らも、 生計のために都会 
に出て N 鋼管に就職をし 
なければならなかった。 

しかし 銳太郎は都会1: 
出て和子を知ることがで 
き、和子と結婚できたこ 
とに満足していた。和子 
を知るようになってから 
銳太郎は一度は頂上を極 
めその後棄ててしまった 
こけしの途を再び おもう 
ようになっていた。和子 
に逢う瀨を重ねるごとに 
和子の容貌形姿から惹起 
される清冽可憐なイメー 
ジをこけしに映したいと 
熱望するようになる。そ 
して和子と一緒に再び遠 
刈田に帰ってきた。 

カッパとパイは銳太郎 
作のこけしがもつ雰囲気 
と鋭太郎の愛妻和子がも 
つ雰网気の類似性に納得 
した。 こけしの原型は和 
子にあったよう だ。 

カッパとパイは銳太郎 
のこけしがすっかり気に 
いって しまい、 Z 能力で 
銳太郎のところへやって 
きているのだった。 

眩しいような情れ 

千九百七十八年一月一 
日、 カッパと パイは、 高 
橋忠子の身振りと言葉と 
内心でおもっていること 
の一致、不一致その他に 
ついて、主として言葉を 
中心に考察を くわぇる目 
的で高橋忠子の部屋(:侵 
入して いた、 無色透明な 
風としてその部屋に流れ 
こんで きていた。 

正月であるからなのか 
忠子の部屋には所狭しと 
ばかりこけしが陳列して 
あり、 カツパとパイは高 

橋忠子への関心よりも、 
そのこけしたちに心を奪 


われてしまつたようだつ 
た。 

;方の壁(:沿って、太 
い 赤と黄のロクロ模様の 
鲭湖型の こけし、こ.^ら 
はどうも高橋忠子の祖父 
さんが作つたもの らしい。 

他方の壁に沿って並ん 
でいるのが銳太郎作のこ 
けしたちであつた。 

眩しい ような 憧れをひ 
めた初初しい一筆 目、胴 
は枝梅の つくりつけ、 こ 
の一筆目のニュアンスは 

先程和子がお茶をもって 
部屋に入つ てきて、ちら 
と白い障子に視線を走ら 
せた ときの眼差しとそつ 
くりだつた。 

おけしが十本あつた。 
十本ともそれぞれ胴模様 
が違っていた。重ね菊や 
桜崩しのように伝統的な 
模様もあったのだが、中 
には銳太郎が意の赴くま 
まに筆を走らせた、全く 
新しく創意された胴模様 
が あり、 これはこれで納 
得がゆく素晴しい出来映 
ぇであった。 

八寸のおけし十本の隣 
りに、 丑蔵作の一尺のお 
よねがあったが、その型 
をみた場合、バランスは 
銳太郎のおけしの方が遙 
かに秀れていたし、彩色 
の感覚も銳太郎が新しく 
鋭く筆致も勢いがよかっ 
た0 

二 尺、 一尺八寸、一尺 
五寸、一尺二寸と鋭太郎 
のこけしたちが勢揃いし 
ていた。 

暮に忠子を訪ねて来た 
祖父忠蔵も、鉋のきれは 
いいし、 彩色は云う こと 
ないしと 老齢故蒲団の中 
で横になりながらこのお 
けしたちに 飽きる ことが 
なかつた。 

しかし、 その銳太郎に 
も悩みがあった。外なら 
ぬ〈言葉〉の問題である。 
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社亍556大阪市浪速区水崎町18番地 TE し 06(643)3857( 大代表) 


沖繩支店沖繩ベンドジャパン 

〒901-22沖繩県宜野湾市大山436 
柬日本支店千葉エンターブライズ 

〒276 千葉県八千代市八千代台西 5-1-4 

松山支店ベンド松山 

〒790松山市菅町6 丁目19 5吉ビル 


009889(7) 3333 
00474 (85)3237 
00899 (25) 1300 
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